FUJSfILM 

DIGITAL CAMERA 

FINEPIX XP30 シリーズ 

使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド 

このたびは、興社製品をお買い上げいたださ、ありがとラ 
ございまず。 

この説明書には、フジフイルムデジタル 
カメラフアインピックス XP 30 シリー 
ズ、および付属のソフトウェアの使いち 
びまとめられています。 

内容をご理解の上、正しくご使巧くだ 
さい。 

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 

http://fujifilm.jp/personal/cngitalcamera/index.html 
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いろいろ城影と再生 I 
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II 像をパソコンに転送ずる I 
II 像をプ U ントずる I 


メニューを使いこなす 


カメラで使えるアクセサリー 
困ったとさは 
便利に使いこなす 
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を利なボタン 


■消去ボタン 

今1 (▲) ボタンを押す。 



■再生中にすばやく 撮影 

今再生中にシャッターボタンを半 
押しする。 


消去ずる画像を選べます。 


I 再生モードで 電源 オン 

今電源オフ時に 囚 （巧 
生）ボタンを長押し 
する。 




見る 


パッと撮る 





撮影 モードになり、 撮影 可能と 
なります。 


■7 ナーモード 

DISP / BACK ボタンを 
長押しずる。 




フラッシュと LED ライトが発光禁止とな 
り、操作音や再生音などちオフになります。 


再生モードでカメラの電源が 
オンにな0ます。 
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はじめに 

カメラをお巧いになる前に 


次の手順にしたびって 
準備してぐださい 


箱の中の付属品が 
すべてそろっているかを 
確認してください（ち記)。 


み 


カメラをま全に使用されるために、 
「お取り扱いにごま意ください」 
(11129) をお読みください。 
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書について _ 

この使用説明書の UTF のページを開くと、お探しの情報び簡単に見つかるよラになつ 
ています。 



力 ラの主な機能び使用説明書のどこに記載されているかを知りたいときに参照してください。 
目次を見ると、使用説日月書全体の琉れびつかめます。 

トラブルシ; 1- テ 哉 衣グ /FAQ JBE 03] 

カメラの動作びおかしいとを、思い通りの写真び撮れないとをなどの原因と対処法を紹介して 
いまず。 

警告表示~ -► IBEE ：3 3 

画面に表あされる警告の意味と原因を紹介していまず。 

き撮影モードで使用できる機能について 吟 ^— 围 W 吕 7. : 

撮影モードや機能ごとに使巧でをるメニューなどをまとめて記載しています。 

索引3 _ _ -► iSfe 吕1 

巧語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。索引は五十音順になっています。 

本書で使われている記号について 

CD :カメラを使巧ずるときに、故障などを防ぐために注意していただをたいことを記載していまず。 
み ：力><ラを使巧するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載していまず。 

围：参照ページを記載しています。 

画面のイラストについて 

本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。 

使用可能なメモリーカードについて 

このカメラでは、巿販の SD >< fU - 力ード 、 SDHC メモ U - 力ード 、 SDXC メモ U - 力一 
ドをお使いになれます。 本書では、これらのカードを「メモ1」ーカード」と表記します。 
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シーンに適したモードで撮影する ........ 

撮診モードを設定する . 

撮房モードー覧 . 

GPS 機能を使って撮影する . 

回顔キレイナビを使った撮影 . 

AF/AE □ック撮影 . 

因画像の明るさを変える（露出補正) 

A 近距離撮影（マクロ) . 

ちフラッシュ撮影 （ i フラッシュ）…… 
のセルフタイマー撮影 . 


1コマ再生ずる . 

★ お気に入りを設定する . 

再生ズーム . 

マルチ再生ずる . 

励画像を消去ずる . 

1コマ消去 . 

複数指定消去 . 

全コマ消去 . 


便利なボタン. 


カメラをお使いになる前に . 

本書について . 

このカメラの特徴と使用上のごま意 ....... 

各部の名称 . 

液晶 モニターの 表示 . 


バッテ U —を充電ずる . 

バッテリーとメモ U —カードを入れる… 

使巧可能なメモ U —カード . 

電源をオンにする/オフにする . 

初期設定を行ラ . 


画面（シーンぴったりナビ）で撮影ずる 
撮影した画像を見る . 


223690123己 
3333344444 


巨67扫9900 
444444已已 
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このカメラの特徴と使用上のごミ主意 _ 

防水-防塵-耐衝撃性能に ついて 
■ P ち水/防塵機能について 

①この力；>^ラは」倍防水保護等級8級、」侶防塵な護等級6級 （ IP 68) 相当の防水-防塵機能 
を備えています。 

①このカメラの耐衝撃性は、 MIL-Standard 810 F Method 已] 6.已 - Shock の測定ち法に準じた、 
当社独自の基準（高さ：1.已 m 、 落下面：厚さ已 cm 合板）での落下テストをク U アしています。 
《当社試験条件によるちのであり、すべての状態において無破壊、無が障、防水をな証ずるをのではありません。 
《この力^ラの付属品には防水磯能はありません。 

■ 使用前のま意/ご確認事項 

①このカメラは、レンズ正面にイ呆護ガラスを使巧しています。保護ガラスび巧れていると、撮影 
した画像に影響を与えますので、保護ガラスは常にをれいな状態をなつよラにしてください。 

①必ずバッテ U —カバーと端子カバーび確実に□ックされていることを確認してください。カメ 
ラの内部に、水•ミ旧-砂び入ると故障の原因になります。 

①水辺（海上•湖上•海辺•湖畔等）でのバッテ U —カバーや端子カバーの開け閉め、施れた手 
での開け閉めはしないで<ださい。 

①バッテリー、><モリーカードの交換や US 日ケープル、 AV ケープルの接続は、カメラび完全 
に乾いた状態で巧ってください。 

①このカメラは水中で沈みます。必ずストラップを取り付け、使巧する際には腕に巻いて落ちな 
いよラに注意して < ださい。 

■ 使用中のを意/ご確認事項 

①水深己 m を超えては使巧しないでください。 

①水中で ] 20分 U (上使巧しないでください。 

①水中では、バッテ U -iJj く一の開け閉めはしないでください。 

①温泉/温水では使用できません。 

①水中に勢いよく飛び込むなど、力ラに衝撃を与えないでください。 

①カメラを砂の上に置いたままにすると、カメラの使用温度を超えたり、スピーカーやマイクに 
砂び詰まつたりすることびあります。 
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このカメラの特徴と使用上のご注意 


の日焼け止めやサンオイルなどび付着すると、カメラの表面び蜜色することびあります。万一付 
着したとさは、说るま湯で洗い流して<ださい。 

の力;><ラに強い振動、圧力、衝撃び加わると防水機能び損なわれる原因になります。ちし強い振 
動•圧力-衝撃び加わった場合は、お買い上げ店または弊社サービスステーションにご相談く 
ださい。 



■ 使巧後のごま意/ご確認事項 

の防水パッキンやパッキンの当たる面に:: IS や砂び付いたとさは、よく拭を取ってください。そ 
のままにすると、パッキンやパッキンの当たる面に傷びつをます。パッキンの傷やへこみは防 
水効果を損ないます。 

のカメラを海中で使巧したとをや、砂やミ尼、ほこりなどび力ラに付着するよラな場所で使巧し 
たとをなどは水道氷をみし流しなびら水洗いするか、容器に真水をため （2 〜3分）つけ置き 
洗いして < ださい。 

の石けん水-中性洗剤-アルコール-雲品などでの洗淨は、防水効果を損ないますのでしないで 
<ださい。 

の使巧後は、カメラについたホ:滴や汚れを乾いた巧できれいに拭を取り、バッテ U —カバーをしっ 
かり閉めて、真水に10分程度入れてください。その後、十分に乾燥させてください。 

■ 保管-お手入れについて 

の高温 （40 で！; (上） やあ温 （0 で切下）の場所に放置しないでください。 

の防水性能を維持させるために、1年に]度防水パッキンの交換をおすすめします（防水パッキ 
ンの交換は有料です)。詳しくは、お買い上げ店または弊社サービスステーションにご相談くだ 
さい。 


■ 寒を地でのご使用について 

使用環境温度び下びると、バッテリーの性能び一時的に低下し、撮影可能枚数びみなくなります。 
寒冷地で使用ずる場合はカメラを防寒具やを服の内側に入れるなど、保温しなびらお使いください。 
のバッテ U - は付属の NP -4 己 A をご使用ください。 

の低温下では、液晶の表示応答速度び遅くなることちありますび、これは液晶の性質によるもの 
で、故障ではありません。 
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き宜 B のち称 

使いちや説明については、各項目のち側に記載されているページを参照してください。 
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各部の名称 


U プームレバー . 

.….…2 目、 47 

ill ストラップ取り付け部 ........ 


...4 

U シャッターボタン . 

. 30 

m バッテ U - カバー□ック .… 


18 

― ON/OFF (雷源）ボタン . 

. 24 

[□端子カバ ー □ ック . 


60 

フラッシュ . 

. 43 

lyoisp 读示） /BACK 煩る） 

ボタン... .1 巳、 

26 

g わルフタイマーランプ . 

. 4已 

B 始7ナ-モ-卜’張巧し） 


...3 

|/1 FD ぅィ K 

. 80 

iH 因（再生）ボタン . 

. 31 、 

46 

Dgps アンテナ（内蔵) . 

. 36 

m 云脚用ねじ巧 



B レンズ/レンズな讚ガラス ........ 

. 29 

ElUSB - A/V OUT (音声/映像出力）兼用 


II スピーカー . 

. 己8 

1端子 . 

...... 60、68、 

71 

■1 マィク . 

. 己7 

E 1 メモリ-力-ドス□ット.… 


19 

旺！液晶モ—夕一 ( LCD ) . 

. 14 

BI バッテ U —取り外しつまみ 


21 

m ® (動画撮影）ボタン . 

. 己6 

H バッテリー挿入部 . 


18 

[ H インジケーターランプ . 

........ 下記参照 





インジケーターランプ 

インジケーターランプの色や点灯/点滅で、力ラの状態びわかりまず。 


ランプの が態 

カメラのげ 態 

攝色点な 

被写体にピントび合っています。 

緑色点滅 

手ブレ警告、 AF 警告、 AE 警告です（撮影でをます)。 

緑と糧色の 
交互点滅 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ U —に画像を記謡しています（続けて撮影で定ます)。 

憧色点な 

メモ U - 力ードまたは内蔵メモ U —に画像を記録しています（撮影で定ません)。 

憧色点滅 

フラッシュ充電中です（フラッシュは発光しません)。 

ホ色点滅 

画像記録異常、またはレンズ異常です。 
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10 ホワイトバランス .... 
m バッテリー残量表示 

I□ブレ防止 . 

田 GPS 受信状態 

10露出補正 . 

E1 曰付-時刻 . 

10手ブレ警告 . 

DJAF 警ち . 

EI セルフタイマ-..…… 
BI マク〇 (近距離) ...... 

H フラッシュ . 


のはメモリーカードびカメラに入っていないと 
をに、撮影した画像び力分ラの巧蔵メモリーに 
記録されることを示します。 


I 静止画撮影時 


n 

I 



I顔キレイナビ . 39 

■連写 . 79 

」マナーモード . 92 

MaF フレーム . 40 

n 内蔵メモ U-* 

D 動画ピクセル . 巳7 

H 撮影可能枚数 . 122 

K1 感度 . 77 

m 画像サイズ-画質モード . 77、78 

EQ 円 NEPIX カラー . 78 


各部の名称 


液晶モニターの表巧 

撮影時および再生時には、液晶モニターに次の情報び表示されます。 


8巳8白1已33已23 
71934211444 
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各部の名称 


I 再生時 


(0^ 


(p @すぞすす 

か公函あお里 I 


'因 Rfc •★女 1 


图必お苗曲 100-0001- KZ ) 

400 


GPS 


田 4:3N 


M 

就 YouTube 


嘴 


口 

2050.12. 3110:00 AM 

1/250 F4.5 因 - 12/3 み I 


m 再牛モード . 31、4巨 

D 顔キレイナビ . 3白 

u 赤目補正 . 8已 

D 美肌モード . 33 

D マナーモード . 3、日2 

D プレゼント . 46 

H 〕7 NQ . 96 

EGPS 情報 . 37 

匿！ァッフ n - ド先設定 . 84 

のフォトブックアシスト . 已2 

m お気に入り . 46 

[3 プ1」ント予約 . 74 

[3 プ□テクト . 86 



■バッテリー残量 


表示 

意味 

(白点む） 

バッテ U —の残量は十分にあります。 

(白点灯） 

バッテリーの残量は約半分な下です。 

(ホ点な） 

バッテリーの残量び不足しています。でさるだけ早く充電してください。 

亡コ质点滅) 

バッテリー鶏量びありません。力六ラの電源をオフにして、バッテ U —を充電し 
て < ださし、。 


■ 液晶モニターの表示切り換え 

DISP / BACK ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示び切り換わります。 
•撮影時： r 情報表おあり」、「情報表示なし」、 r ベストフレー S ング」 

•再を時： r 情報表おあり」、「情報表示なし」、「★お気に入り」（围4巨） 
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撮影の準備 

L バッテリーを巧電ずる 


ご購入時にはバッテ I 」一は充電されていません。カメラをお使いになる前に付属の 
バッテ U —チャージヤーでバッテ U —を充電して < ださし、。 


-お客様びお使いのバッテリーは NP -45 A です。 

-充電時間については、 围1 吕 6 をご確認くださし、。 


D バッテリーをバッテ U ー チャー 
ジャーに取り付けまず。 

通⑦©表示に従って、下因の方向で 
正しくセツトしてください。 



チヤ—ソヤ— 


□ 電源プラグをコンセントに差し込み 
ます。 

充電ランプび点なして、充電を開始 
します。 


巧電ランプの表示 

充電ランプの表おにより、バッテ U —の状態 
を確認でをます。 


巧電 

ランプ 

バッテリー 
のが態 

夕拠 

消な 

バッテ U - 
未装着 

充電するバッテリー 
を装着して<ださい 

点な 

縮） 

フル充電 
(充電終了） 

バッテ U — をバッテ 

U —チャージャーか5 
取り外して<ださい 

点な 

横） 

充電中 

— 

点滅 

横） 

バッテリー 
異常 

電源プラグをコンセ 
ントから披き、バッ 
テリーをバッテリー 
チャージャーから取 
りがして<ださい 
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バッテ u —を充電する 


0充電が終了ずると、充電ランプは緑 
が点灯しまず。 

の同栖されているバッテ U —チャージャー 
は電源電圧 （ 1 00-240 V ) 電源周波 
(已 0/60 HZ ) の地域で使巧でをます。ただ 
し、地域により電源コンセント形状び異な 
りますので必要に応じ、あらかじめ最適な 
変換プラグアダプターの安全性をお確かめ 
の上ご用意<ださい。詳し<は旅行代理店 
などにご相談 < ださい。 

の工場出荷時にバッテリーはフル充電されてい 
ません。お使いになる前に必ずを電して<だ 
さい。 

のバッテ U —にラベルなどをはらないでくださ 
し、力><ラから取り出せなくなることびあり 
ます。 

のバッテ U - の端子同±を接軸（ショート） 
させないで<ださい。発熱して危険です。 

のバッテ U —についてのご注意は「お取り披い 
にご注意くださしり(國1吕 9) を参照してくださ 
い。 

の必ず専巧の巧電式ノ くッテ U —をお使い< だ 
さい。弊社専巧品し乂列の充電式バッテ U — 
をお使いになると故障の原因になることび 
あります。 


①べ装ラベルを破ったり、はびしたりしない 
で < ださい。 

①バッテリーは使わなくてちみしずつ放電し ■ 
ています。撮影の直前 （1 〜2曰前）には 、I 
バッテリーを充電してください。 

①使巧でをる時間び著しく短くなったときは、 
バッテ U —の寿命です。新しいバッテリー 
をお買いホめ <ださい。 

①バッテ U —チャージャーを使巧しないとき 
は、コンセントから電源プラグを损いて< 
ださい。 

①充電前に、バッテ U —の端子の汚れを乾い 
たをれいな巧などで拭いてください。端子 
び巧れていると、充電でをないことびあり 
ます。 

①低温時は充電時間び長くなることびあります。 
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r バッテリーとメモリーカードを入れる 

バッテ U —を充電した5、カメラにバッテ U —とメモ U —カードを入れます。 

Q バッテリーカバー□ックを矢印の方向へ押ず 
と、バッテリーカバーが開をまず。 

カメラについた水滴やミちれを乾いた巧でされ 
いに巧を取ってから、バッテリーカバーを開 
けて < ださい。 

0バッテリーを入れまず。 

•金色の端子を下にして、バッテ U —挿入部 
の中のラベルにバッテ U —の向さを合わせ 
ます。 

-バッテ U —取りがしつまみをバッテ U —で 
巧すよラにして、バッテ U — を入れます。 

-バッテ U —びしっかり固定されていること 
を確認してください。 


①バッテリーカバーが閉ま6ないときは、無理に閉めずにバッテリーの挿入方向を確認して 
<ださい。 

①カメラの電源びオンになっていると去は、バッテ U —カバーを開けないでください。画儘 
ファイルやメモ U —力ードび壊れることびあります。 

①バッテ IJ 一カバーに無理な力を加えないでください。 

①バッテリーの向去を間違えると、カメラび破損するおそれびあります。正しい向をで挿入 
して < ださい。 
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バッテ u —とメモ u —力ードを入れる 


Q メモ U —力ードを入れます。 

図のよラに正しい向さで「カチッ」と音 
(感触）びするまで、メモ U —カードを 
確実に契まで差し込みます。 




のメモリーカードの向きび正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力 
を加えたりしないでください。六モ U —カードび正しく入っていないと、撮影された画像 
は巧蔵六モリー(曲と画面に表示されまず）に記録されまず。 
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パッテリーとメモリーカードを入れる 


□ バッテリーカノ（一を閉めまず。 

防水パッキンやパッキンの当たる面にや 
砂び付いていないか確認してか5閉めてくだ 
さい。 



>♦必ずご確認ください 

-バッテ1」一カバーと端子カバーび本体から浮を上びっていませんか？ 
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バッテリーとメモ u —力ードを入れる 


* ♦バッテリー/メモリーカードを取り出ずときは 

力方ラの電源をオフにしてから、バッテリーカバー□ックを押してバッテ U —カバーを開けます。 


バッテリーを取り出す 

バッテ1」一取り外しつまみを指で動かして 
□ックを外してください。 



-メモリーカードを取り出す 

メモリーカードを指 
で押し込み、ゆつく 
り指を戻すと、□ッ 
クびがれて取り出せ 
ます。 

の><モリーカードを取り出すときに、押し込 
んだ指を急に放すと、><モリーカードび飛 
び出すことびあります。指は静かに放して 
<ださい。 
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パッテ u —とメモ u —カードを入れる 


巧巧可能なメモ y — 力ード 

-このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/SDHC/SDXC メモ U- 力ード 
の使用をおすずめします。 

- HD 動画を撮影するときは、 CLASS® 政上のメモリーカードをご使巧くださし、。 

-今後の対応メモ U - 力ードについては、冨±フイルムのホームページに掲載してし、 
ます。言羊しくは http://fujifilmjp/suppo 「 t/cH 旨け alcamera/compatibility/index.html 
を参照してください。その他のメモ U —カードについては、動作保記してお0ませ 
ん。また、 xD- ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応していません。 

①メモリーカードの フオー マット中や、データの記録/消去中は、カメラの電源をオフにしたり、メ 
モリーカードを取り出したりしないで<ださい。カード損傷の原因になることがありまず。 

① SD / SDHC/SDXC メモリーカードをカメラで記録、消去す 
るときは、書き込み禁止スイッチの□ックを解除してくださ 
し書き込み禁止スイッチを L 曰 CK 側へスライドさせると、 

画像の記録や消ま、カードのフ オーマッ トびでをなくなりま 
9。 書’を込み禁止スイッチ 

①未使用の SD / SDHC/SDXC メモ U —力ードや、パソコンやその他の機器で使用した SD / 
SDHC/SDXC メモリーカー问ま、必ずカメラでフオーマット（函 93) してからご使用くださし、 

①六モ U —カードはルさいため、乳幼児び誤って飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届か 
ない場所にイ呆管してください。万び 一、 乳幼児び飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して 
<ださい。 

①外形寸法び SD メモ U —カード規格からがれている miniSD アダプターや microSD アダプター 
を使ラと、まれに揣けなくなることびありまず。その場合、無理に抜こラとすると故障につな 
びりますので、富±フイルム修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 
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® メモ u —カードにラベルなどをはらないでください。はびれたラベルび、カメラの誤動作の原 
因になることがあ0ます。 

®SD メモ U —カードの種類によっては、動画の記録び中断されることびあります。 

のカメラを修理すると、内蔵メモ1」一のデータび消えたり、壊れたりすることびあります。また、 
修理技術者び、修理中に内蔵メモ U —の画儘を見ることびあります。 

のカメラでメモ U —カードや内蔵メモ U —をフオーマットすると、画像を保存するフオルダび作 
られます。このフオルダの名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パソコン 
やその他の機器で、画像ファイルの編集/削除または名前変更をしないでください。メモリー 
カードや巧蔵メモ U —内の画像の削除は、必ず力ラで巧ってください。画像の編集や名前変 
要をするとをは、カメラの才 U ジナル画像を使わないでください。パソコンなどに画像をコピー 
し、コピーした画像で編集や名前蜜更をしてください。 
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I 電源をオンにずる/オフにずる 

ON/OFF (電源）ボタンを押すと、電源び 
オンになります。ちラー度押ずと、電源 
びオフにな 0 ます。 



>♦再生モードで電源をオンにするには 

因 （再生）ボタンを長押しすると、再生モードで電源びオンになりまず。 



♦撮該中に因（再生）ボタンを押すと、再生モードになります。 

♦再生中にシャッターボタンを半押しすると、撮該モードになります。 

み 一定時間カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源びオフになります。セットアップメ 
ニュ ーの团自動電源 OFF (围日 8) では、自動的に電源びオフになるまでの時間を設定できます。 

①レンズ保護ガラスに指紋び付かないよラにごま意ください。撮影画憬の画質な下の原因になり 
ます。 
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I 初期設定を巧ラ 

ご購入後初めて電源をオンにしたとをは、使用する言語や曰時などは設定されてし、ま 
せん。次の手順で使用する言語や日時などの初期設定を行います。 

み言語や日時の設定をやり直したい場合は、「セットアップ六ニユーの使い方」（围 91) で、回日 
時設定または函言語/ LANG . を選んだあとに、 ■ UTF の手順で再設定できます。 

II 電源をオンにします。 

言語設定画面び表示されます。 

□ 使用する言語を選び、 MENU/OK ボタンを押しまず。 

言語び設定され、日時設定画面び表示されます。 

El 年月日の並び順を設定します。 

で年月日の並び順を選びます。 


0年、月、日、時、分を設定します。 

◄►で設定ずる項目（年、月、曰、時、分）を選び、 
で設定する数字を選びます。 


0 MENU / OK ボタンを押しまず。 

設定び終了して、撮影を開始でさます。 



みバッテ U —を取りがしてしばらく保管すると、設定した内容びク U アされる場合びあります。 
その場合は、初期設定の設定画面び表示されますので、再設定してください。 
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初期設定を行ラ 


>♦設定のスキップ 

DISP / BACK ボタンを押して、設定をスキップで去ます。スキップした設定は、次にカメラを起 
動したとさに、再度、設定画面び表示されます。 
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初期設定を行ラ 



撮影の準備 27 


基本的な撮影と再を 

■扇を（シーンぴつたりナビ）で撮影ずる 

ここでは、高を撮影の基本的な流れを説明します。被写体にカメラを向けるだけで、 
カメラび自動的にシーンを認識して最適な設定にします。 

I □ ON/OFF (電源）ボタンを押して、カメ 
ラの電源をオンにしまず。 

品晶撮影画面び表示されます。 



* ♦[公について 

力;ラび最適なシーンを認識するため、人物を萬に検出し続けることを表すアイコンです。 



>♦シーンアイコン 

力^ラび最適なシーンを認識すると、画面にシーンアイコンび表示されます。 


• 〇 ;人物 • ® ;夜景 •巧： 夜景&人物 

• 〇:風景 • © : マクロ • © :逆光 S 人物 

♦ シーンを認識しなかった場合は、 ® AUTO で撮影されます。 


28 





























シーンぴったりナビで撮影する 


0カメラを構えまず。 

•手プレを防ぐため、脇をしめ、カメラを両手でしっか 
りと持ってください。 


-レンズ保護ガラスやフラッシュに指などびかかると、 
ピンぼけや暗い写真になることびあります。ごを意く 
ださい。 

0ズームレバーを動かして、構図をミ夫めます。 



W (広く写す) 


T (大きく写ず） 
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シーンぴったりナビで撮影する 


□ シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わせます。 

• ピントび合ったとを 

ピピッと音び鳴り、インジケーターランプび緑色に点なしまず。 

• ピントび合わないとを 

赤色の AF フレームと ！ AF び液晶 モニターに 表示され、 インジケーターランプ 
び緑色点滅します。構図を変えるか、 AF/AEn ックを使ってください（國4日)。 
♦ シャッターボタンを半巧しすると、レンズ動作音び発生します。 

0シャッターボタンを半押ししたまま、さ5に深く押し込みまず 
(全押ししまず)。 

写真び撮影されます。 


* ♦シャッターボタンの半巧しと全巧しについて 

シャッターボタンを軽く巧して、そのまま指を動かさないでいることを「シャッターボタンを 
半巧しする」といいまず。半巧しすると、ピントと明るさび決まります。 

指を放さずにさらに深く押し込む（全押しする）と、写真を撮影でをます。シャッターボタンを 
押すと走は、カメラび動いて手ブレび起さないよラに、静かに押し込んでください。 




♦暗い場所では、シャッターボタンを全押ししたとさに、フラッシュび発光することびあります。 
フラッシュび発光しないよラにフラッシュの設定を変更でをます（围43)。 

①常にピント合わせを続けるためレンズの駆動音びします。また、バッテリーの消耗び早くなり 
ますので、鶏量にご注意ください（围1己)。 
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I 撮影した画像を見る 

撮影した写真は、液晶モニターで再生でさます。大切な写真を撮る前には、試し撮り 
をして、確認しましよう。 

II 因（再生）ボタンを押しまず。 

最後に撮影した画像び液晶モニターいっぱいに 
表示されます。 


0イまたは ► を押して、見たい画像を選びまず。 
< :前の画像び表示されます。 

► :次の画像び表示されます。 

みシャッターボタンを半押しずると、撮影画面に戻り 
ます。 
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いろいろな撮影 

I シーンに適したモードで撮影ずる 

撮影モードを切り換えることで、状況（シーン）に適した設定を行うことびできまず。 


撮該た巧設定姑 



B 


曰 


MENU / OK ボタンを押します。 

撮影メニューび表示されます。 


囚撮影モードを選んで、►を押します。 

撮影モードの選択画面び表示されます。 


撮影モードを選んで、 MENU / OK ボタンを押しまず。 
撮影モードび設定され、撮影メニューに戻 0 ます。 



在- 

tBACKyaa 




SR 

シーンにさ〇はて 
を苗な巧おモードを 
自画で星巧しまず 

0K nil Ifl.'iV® 

か 

〇 

卡 



Q DISP / BACK ボタンを巧します。 

撮影画面に戻ります。 


32 




























撮影モードー覧 


シーンに適したモードで撮影する 



機能 

扇岳!シーンぴつた 0 ナビ 

被写体にカメラを向けるだけで、カメラび自動で撮影シーンを認識し、 
最適な設定にします（围吕8)。 

Cm auto 

力ラまかせの簡単操作でされいな写真を撮影でをます。ほとんどの 
状況に適しています。 

p プ□グラム 

力 ラびシャッタースピードと絞り値を自動的に設定します。 

ゅそ高感度吕枚撮り 

フラッシュ非発光/発光で連続2枚撮影します。 

〇ナチュラルフオト 

暗い場面でち、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真を撮影します。 

♦ 人物 

人物の撮影に適しています。 

必美肌 

抓を滑らかに撮影します。 

▲ 風景 

昼間の風景撮影に適していまず。 

た司ぐるつとパノラマ 

複数の画像を合成し、1枚のパノラマ写真を作成します（國34)。 

•乂スポーツ 

畳]いている被写体の撮影に適しています。 

じ夜景 

夕景や攸景の撮影 II 適しています。 

が 夜景（王脚） 

ス□ーシャッターでの夜景撮影に適しています。 

包 夕焼け 

夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。 

ぶ スノー 

白く輝< 雪景色での撮影に適しています。 

若！ビーチ 

曰 差しの強いお辺での撮影に適しています。 

如水中 

水中撮影を行ラとをに使います。 

三水中ワイド 

水中で、被写体から離れて背景まで含めた撮影に使います。 

•む水中マクロ 

水中で、被写体に近づ’いて大をく撮影したいとさに使いまず。 

子パーティー 

室内での結婚式やノ くーティーの撮影で使巧します。 

み巧の接写 

花に近づいて撮影するとさに使用します。 

巧字の撮影 

書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。 
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シーンに適したモードで撮該する 

に3ぐるつとパノラマ 

2枚または3枚の画像を合成し、パノラマ写真を作成しまず。吉脚を使ラと、構図を 
含わせやすくな0まず。 

0▲を巧ずと、フレーム選択画面が表示されます。 

□ 撮霞ずる順番を置び、 MENU/OK ボタンを巧しまず。 

01枚目の画像を撮彰しまず。 

♦露出と ホワイト バランスは、1枚目を撮霞したときに決定されます。 

02枚目の画像を撮彰しまず。 

货と+び重なって参になるよラにカメラを動かします。 


カメラを動かず方向 



1枚目撮影後 2枚目は自動撮影 


2枚目の画像は な と+び重なって ♦ になると、自動的に撮影されます。 
♦パノラマ撮影を]枚目、または吕枚目で売了するとさは、▲を巧します。 

0手順4と同様に、3枚目の画像を撮影します。 

0 MENU/OK ボタンを押します。 

作成されたパノラマ写真び保をされます。 
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シーンに適したモードで撮影する 


の複数の写真を合成するため、つなざ目びきれいに記歸されない場合びあります。 
の暗いシーンでは、写真びプレる場合びあります。 

のじ(下の場合は、ぐるっとノくノラマ撮該には適していません。 

-被写体び動いている 
-被写体と力六ラの距離び近すざる 
■空や芝生など、同じよラな模様び続く風景 
-波や滝など常に模様び変化する風景 
-明るさび大をく変動するシーン 



* ♦ラまく 撮嚴 ずるには 

-カメラを上下左ちに傾けないよラに注意して動かします。 

-贷と+び重なったと去は、なるべくカメラを動かさないでください。 
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IGPS 機能を巧って撮影ずる 



GPS 衛星か日受信した位置情報をちとに、どこで撮影したかを 
画像に記録して、再生画面で確認でさます。 

♦ 空のひらけた場所で操作してください。 



MENU/OK ボタンを押して、セットアップメニューを 
表示させ（國 9] )、 陋測 位から 团常時 ON または 
田電源 ON 時の みを選びます。 

•团常時 ON :カメラの電源をオフにしているとさ 
わ常に位置情報を測位します。次に電源をオンに 
したとさに測位時間び短縮されますび、ノくッテ U —の消耗び早くな0ます。 

•团電源 ON 時の み： カメラの電源びオンになっている間、位置情報を測位します。 
次に電源をオンにしたとさ、測位に時間びかかる場合びあ0ます。 



①な常時 ON に設定している場合でも、バッテリーの鶏量び 口 し U 下のときは自動的に 迈電 
源 ON 時の みに設定されます。 


|-GPS の受信状態びアイコンで確認でをます（再生時にわ表示されます)。 
-ベ11/み/ベ：受信中（位置情報を記録できます） 

※バーの数び多いほど受信び安定します。 

•図 :受信不可 

•ん (点ミ威）：探索中 
-消む ： OFF 

一受信した緯度経度ををとにした地名、または緯度経度び表示されます 
(地名表示の例)。 

み セッ ト アップメニユ ーの晒位置情報表示を OFF にすると、画面に位置情報び表示されなくな 
ります（围9日)。 


口 
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GPS 機能を使って撮影する 


の GPS 機能び働いている場合、寒を地のな温下などでは、撮影枚数や使用時間び減みずること 
びあ0ます。 

の測位には数百メー トルの誤差び生じる場合びあります。 

のお使いになる場所によっては、測位びできないことびあります。測位するときは、で去るだけ 
空のひらけた場所でカメラの電源をオンにしてください。 

( D 画像には最禮に測位した位置情報を記録します。このため、電源をオンにした直後や測位でを 
ない状態び続いたとさは、実隙に撮影した場所と記録した位置情報に誤差び生じることびあり 
まず。 



の飛行機の離着陸時には、晒 測位（围日 3) と晒 移動軌跡 (1194) を OFF にしてください。 
の病院内では晒 測位（围 93) と晒 移動軌跡（围日 4) を OFF にしてください。 

の記録される地名や建物の名前は地図データべースの作成時期（围] 24) によるものです。地名や建 
物の名前に変更びあってち、データび更新されることはありません。 

CD 国や地域によっては、地名や建物の名前のデータびかない場合びあります。地名びデータにを 
在しない焉合は、緯度と経度び数秒間表示されます。 


•• 再生時の位置情報表示について 

撮影時に記録された位置情報は、再生画面で確認でをます。 

再生モードで位置情報を記録した画像を選ぶと、数砂間位置情報び表示 
されます。 

み 画像に位置情報び記録されている堤をは、再生時に GP 5 ( GPS ア 
イコン）び表おされます。 
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GPS 機能を使って撮影する 


•• GPS 衛星か5電液を受信する 

衛星から位置情報を受信するとをは、周辺環境や力六ラの状態にご注意ください。 

-力六ラの GPS アンテナを手で覆わないでください（围12)。 

•し: TF のよラな場所では、測位でをなかったり、測位び正確に行えない場合びあります。 

-乗り物の中 -トンネルの中 

-建物の中、地下、水中 -金属製の飽の中 

■高い建物の間 -携帯電話など、 ] .已白 Hz 帯を利巧する機器 

-高架、橋の下 の近< 

- GPS 機能を使って測位する場合は、国や地域の規則にしたびってお使いください。 

•中国などの国や地域によっては、 GPS 機能び規制巧象になる場合びあります。渡航先で 
GPS 機能付をカメラに持ち込み制限びないか、事前に大使館や旅行代理店に確認して<ださ 
し1。また、規制のある場所では、図（受信不可）び表示されることびあります。 
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I 四顔キレイナビを巧った撮影 

顔キレイナビを使ラと、カメラび人物の顔を検出し、背景よりも顔にピントと明るさ 
を合わせ、人物を明るく目立っよラに撮影でをまず。人物び左ちに並んでいるとさな 
ど、背景にピントび合いびちなシーンでの撮影に適していまず。 


MENU / OK ボタンを巧して撮影ニューを表おさせ、 
四顔キレイナビを ON にします（國7日)。 




緑色の枠 


• 人物の顔の上に緑色の枠び表示されます。 

• 力;ラび複数の顔を検出した場合、中央付近の顔の上に緑色の 
枠び、その他の顔の上に白い枠び表示されます。 


み縦位置撮該時ち顔を検出でをまず。 

の撮影の直前に被写体やカメラび動いたとさは、緑色の枠の位置から顔びずれて写ることびあり 
まず。 

の各撮影モードでピントは人物の顔に合いますび、モード設定に応じた明るさになるため、人物 
の顔び適正な明るさにならないことびあります。 
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LAF/AE ロック撮該 


静止画撮影時にシャッターボタンを半押しし続けて、ピントを固定することを 「AF 
ロック」、明るさをみめて固定することを 「AE □ック」といいます。被写体を画面の 
中央(外に配置して撮霞したいとさに便利でず。 



n 甘，を被写体に合わせ 
て半巧ししまず。 


0半押ししたまま構図を 
変スまず。 


0全押しして撮影しま 
す。 



** 才ートフオーカスの苦手な被写体について 

このカメラは精密なオートフオーカス機構を搭載していますび、なのよラな被写体や条件の場合、 
ピントび合いにくいことびあります。このようなときは、冉 F / 冉 E □ック機能をお使いください。 

-鏡や車のボディなど光ミ尺のあるもの 
-高速で移動する被写体 
-ガラス越しの被写体 

-髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収するもの 
-煙や炎などの実体のないちの 

-背景との明暗差びかないちの（背景と同色の服を着ている人物など） 

• AF フレーム内にコントラスト差び大去いものびあり、その前か後ろに被写体びある場合（コ 
ントラストの強い背景の前の被写体など） 


40 いろいろな撮影と再生 

























I 因画像の明るをを変える（露出補正) 

画像の明るさを調整でさます。被写体び明るすざたり、暗すぎた0、被写体と背景の 
コントラスト（明暗の差）び大さい場合に使います。 

▲ (因露出補正）ボタンを押します。 


▲ または ▼ ボタンで露出を補正し、 MENU /0 K ボタンを押します。 




み露出補正を± 0政列に設定すると、液晶モニターに囚び表示されます。 

み 設定した露出巧正値は、カメラの電源をオフにした後ち保持されます。露出補正を辭除するには、 
±0に設定してください。 

み 露出を補正して撮影するときは、フラッシュを発光禁止にしてください。 

み 露出補正は撮診モードび P プ □グラムの場合のみ使用でをます。 
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LA 近距離撮影（マクロ) 


被写体に近づいて大さ<撮影したいとさに使います。 
イ （ A マク〇)ボタンを押します。 

回 



マクロ 

説明 

化 

マク□を ON にします。 

OFF 

マク□を OFF に（解除）します。 


み 近距離撮影中にズームレバーを使ラと、構図を調整で去ます（围29)。 
み マクロ撮貢ミ時は手ブレしやすいので、^脚の使用をおすすめします。 

み マクロ撮貢ミ時には、ピントは中央付近に固定されます。 
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14 フラッシュ撮影りフラッシュ） 


夜や暗い室内で撮影をするとさは、フラッシュをお使いください。 
► (4 フラッシュ）ボタンを押します。 


la _ 1 


^■"师 


AUTO トロラッシュ 

シーンに巧じて 
自画発ホしまず 








フラッシュ 

r 仪1) 

説明 

AUTO 

< JS > 

才ートフラッシュ（表示なし）； ほとんどの状況に適しています。カメ 
ラび暗いと判断したと去にフラッシュび発光します。 

ち 

巧)そ 

強制発光： 逆光で被写体び暗くなっているとをに使いまず。周囲の日月る 
さにかかわらず、フラッシュび発光します。 

S 4 

< a > 

ス□—シンク □ :夜景と人物の両方ををれいに撮該でをます。明るい場 
所では露出オーノ く一になることびありまず。 

⑤ 

発光禁止： フラッシュ撮影び禁止されている場所などでの撮影に適して 
います。被写体び暗いとをでを、フラッシュを発光しません。暗いとを 
は=脚の使用をおすすめします。 


:顔キレイナビと赤目補正び ON のとをに顔を検出した場合は、赤目現象を軽減します。 


赤目現象 

暗い場所でフラッシュ撮影したとさに、フラッシュの光び目の中で反射することにより瞳びホ 
く写る現象のこと。 
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4 フラッシュ撮影りフラッシュ） 


フラッシュとは 

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に計算して、最適な発光量 
と感度を自動的に調整する n フラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などでを人物の白と 
びや背景の黒つぶれを防ざ、目で見たままに美しく撮該でをます。 


♦フラッシュび発光するとさは、シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターに0び表示 
されます。 

♦シャッタースピードび遅く、手ぶれしやすい状態では、液晶モニターに1ピび表おされます。 

フラッシュ設定を⑥切がにするか、=脚をご使用ください。 

みフラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮影び完了ずるまでカメラを動かさないで 
ください。 

みフラッシュび発光すると、画像の周辺部び暗くなることびあります。 
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0 セルフタイマー撮影 


撮影者を含めた集合写真や、シャッターボタンを押すときにカメラび動くのを防ぐた 
めの撮影には、セルフタイマーをお使いください。 

▼ (公セルフタイマー）ボタンを押します。 


囚 


のみな 




セルフタイマー 

説明 

み 

なするタイマー： 二人の顔び近づくと自動的に撮謗されまず。 ▲ を押して撮 
慕するラブ度の数）を設定します。ラブ度び大去くなるほど、二人の顔 
を近づけないとカウントダウン（秒読み）び開始されません。 

♦ DISP/BAO (ボタンを押すと、恋するタイマーを阐除します。 

な 

みんなでタイマー： 人数び揃ったときに自動的に撮慕されます。 ▲ を押して 
撮影する人数を設定します。設定された人数の顔び認識されると、カウントダ 
ウンがぶ読み）び開始され、自動的に撮該されます。 

♦ DISP/BAO (ボタンを巧すと、みんなでタイマーを解除します。 

な 

10 秒： シャッターボタンを全押ししてから ]0 砂後に撮影されまず。 

♦ 力文ラ前面のセルフタイマーランプび点灯し、撮影直前に点滅します。 

の 

2 巧： シャッターボタンを全押ししてから 2 秒後に撮該されます。 

♦ セルフタイマー開始と同時に点滅しまず。 

の 

OFF :セルフタイマーを使用しません。 
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いろいろな再を 

11コマ再生ずる 

因（再生）ボタンを押すと、最後に撮影した画像び表示 （1 コマ再生）されます。 



1つ前の画像を見るには◄を巧します。次の画像を見るには►を巧します。ボタ 
ンを押し続けると、早送0します。 

♦他のカメラで撮影した画像をこの力;<ラで再生すると、液晶モニターに坦（プレゼントアイ 
コン）び表示されます。 

★お気に入0を設定ずる 

1コマ再生時に DISP/BACK ボタンを押すと、★お気に入りのランクび表示され、ラン 
クを設定でさます。▲または▼で★の数（日〜己）を設定します。 
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1 コマ再生する 


再を ズーム 

1 コマ再生時に画像をズーム（拡大）でをます。 


W (広ち）方向へ ズームレバー T (望遠）方向へ ズームレバー 

を動かすと縮ルします。 を動かずと拡大しまず。 



ズームバー 




画像のま広大表示中に▲、▼、◄または►を押すと、あ晶モニターに表示される範 
囲を移動でをます。 



再生ズームを解除するには、 DISP / BACK ボタンを押します。 

♦最大ズーム倍率は、設定した 回 画像サイズ（围 77) によって変わります。 

み巧リサイズまたは 〇 トリミングを使って晒1拉下で保存された画像は、再生ズームできま 
せん。 
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I マルチ再生する 

再生時に、1 コマ、]コマ 順序付き、2 コマ、 目 コマ、 1日日 コマ （マイク□サムネイル) 
を表示して、画像を比較した0、見たい画像を選んだりすることびでさます。 

ズームレノ く一を W 方向へ動かすたびに表示される画像び増えます。 



♦ ズームレノ（一を T 方向へ動かすたびに表おされる画憬び減りまず。 

♦ ▲、▼、◄または►を巧して画像を選び、 MENU /0 K ボタンを押すと、選んだ画像を]コマ 
表示でをます。 

み日コマ再生または100コマ再生では、▲、▼、◄または►を押し続けると、ページを切り 
換えることびでをます。 
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I m 画像を消去ずる 

画像を1コマだけ消去した0、消去する画像を複数枚選んで消去したり、すべての画 
像をまとめて消去した0することびでさまず。誤って画像を消去すると元には戻せま 
せん。消去したくない画像は、あ5かじめパソコンにコピーしておいてください。 

MENU /0 K ボタンを押して再生メ 
ニューを表示させ、 岡 消まから消 
去方法を選びます。 


みプ□テクトされた画像は消去で去ません。消去するには、プ□テクトを解除してください 
(國8日)。 



1コマ消去 
複数指定消去 
全コマ消去 


1コマ消去 

消去ずる画像を ◄ または ► で選んでか5 MENU /0 K ボタンを押すと、表示されてい 
る画像び消去されまず。 

♦ MENU /0 K ボタンを押すと同時に画儘び消去されますので、誤って消去しないよラにご注意くだ 
さい。 

み MENU /0 K ボタンを繰り返し押すと画像び連続して消去されます。消去する画像を ◄ または ► 
で選んでから MENU /0 K ボタンを押して<ださい。 
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画像を消去する 


複数指定消去 

□ び表示されている画像をまとめて消去でさます。 

♦プ1」ント予約やプ□テクトなどび設定されている画儘には、 n び表示 
されます。 


0消去ずる画像を選んで MENU / OK ボタンを押ずと、選択されまず。 

-選択された画像は田び表示されます。 

•ちラー度、 MENU / OK ボタンを押すと、選択び解除されまず。 

Q まとめて消去ずる画像を選択指定した後、 DISP / BACK ボタンを押しまず。 

消去実行画面び表示されます。 

0実行を選んで、 MENU / OK ボタンを押ずと、複数指定消去が実行されまず。 

をコマ消去 

画像びすべて消去されます。 



♦ DISP / BACK ボタンを押して消去を中止してを、それまでに消去した画像は元に戻せません。 
♦プリント予約を設定している画像を消ましよラとすると、メッセージび表おされます。 MENU / 
OK ボタンを押すと、その画像を消去します。 

み><モリーカードびカメラに入っていると去は、分モ U —カード内の画像びすべて消去され、メ 
モ U —力ードび入っていないとをは、巧蔵六モ U —の画像びすべて消去されます。 
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IE ピクチャーサーチ _ 

再生メニューの図ピクチャーサーチで、画像を検索でをます。 


II 図ピクチャーサーチの検索条件を選びます。 


検索ま件 

内容 

日付で検索 

指定した撮該曰を選んで画儘を表おします。 

GPS 地名で検索 

撮影時に記録された地名を選んで画儘を表おします。 

顔で検索 

顔の情報をもとにして指定した画像を表おします。 

★お気に入りで検索 

指定した ★ お気に入り ランクの画像を表示します（國4日)。 

撮影シーンで検索 

指定した撮該シーンを選んで画像を表示します。 

画像タイプで巧索 

静止画、動画または加工画儘を表示します。 

アップ□—ド巧で検索 

アップ□ー ド先を選んで画像を表おします。 



Q MENU / OK ボタンを押して検索条件を決定しまず。 

□ 検索条件を絞り込みまず。 

絞り込む条件を選ぶと、条件に合ったサーチ画面び表示されます。 

♦白 PS 地名で検索ずるとを、記録された地名の頭文字び A 〜 Z、 ア〜ワ拟がの画像は「#」から 
検索でさます。 

みサーチ画面を表おした状態で MENU/OK ボタンを巧すと、ヴーチ画像に対する再生メニューび表 
おされ、各操作を実行でをます。操作方法は参照ページをご覧ください。 


メニユー 

國 

励消去 

49 

田！プ□テクト 

86 

圆スライドシヨー 

8已 
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囚フォトブックアシスト _ 

画像を選んで、フォトブックを作成でさます。 

フォトブックを作巧する 

0 再生メニューか!5巧フォトブックアシストを選びまず。 

0新規 BOOK を選び、 MENU /0 K を押しまず。 

フォトブックの新規作成画面び表示されます。 

0フォトプックを作成ずる画像の選択方法を選びまず。 

を画像か 6 選択： 保をされているすべての画像から]枚ずつ選択でさます。 
サーチして選択： 指定した条件で検索した画像から選択でをます（國已1)。 

♦匹0 切下で保存されている画像と動画は選択でさません。 

0画像を選択しまず。 

▲ で表示されている画像を選択または選択解除します。 

▼ で表示されている画像を表紙にします。 

♦最初に選択した画像は、自動的に表紙と1枚目の画像になります。表紙は、後から▼で 
蜜更することちでをます。 

□ 画儘の選択が終わった!5、 MENU /0 K ボタンを押します。 

0作成終了を選びまず。 

♦全て選択を 選ぶと、全画像またはサーチ結果のすべての画像び、フォトブック作成中の画 
儘として選択されます。 

P MENU /0 K を押します。 

フオトブックアシストメニューに作成したフオトブックび表示されます。 
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フオトプックアシスト 


のフォトブックで選択でをる画像は300枚まででず。 

の画像び1枚も選択されていないフオトブックは削除されます。 


作成したフォトブックについて 

•作成したフォトブックは、付属のソフトウェア 「MyFine 円 X Studio」 でも、パソコンに取 
り込んで使ラことびでさます。 

• 力ラで作成したフォトブックは、対応する店頭でカンタンにま夕することびでさまず。詳し< 
は下記ホームページをご覧下さい。 
http://fujifilm.jp/personal/print/index.html 


作巧したフォトブックを見る 

作成されているフォトブックを選ぶと、フォトブックの内容を見ることびでをます。 
◄ または ► でなや前の画像に移動できます。 

作巧したフォトブックを編集/削除ずる 

II 作成したフォトブックを表示しているとさに MENU /0 K を巧しまず。 

□ 編集または削除を選びます。 

編集：フォトブックの内容を再編集できます。編集方巧は「フォトブックを作成 
ずる」と同じです（围己吕)。 

削除：表示されているフォトプックを削除でさます。 

0画面のおおにしたがって、フォトブックを編集/削除します。 
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I パノラマを再生ずる 

1コマ再生時にパノラマ写真を選択して▼を押すと、パノラマ写真を再生できまず。 
撮影したパノラマ写真は左か5ちに表示されます。 




パノラマ再を時の操作方法について 


コマ再生時 


再生中 

グ^^ 


停止 

1 

/ 差' \ 

tf> 

再生 


tf> 

-時，停止 

V _ J 


♦停止中 （1 コマ再生時）に▲(面）ボタンを押すと、現在表示中のパノラマ写真を消去でをます。 
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パノラ 7 を再生する 
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動画の撮該と再を 


し#動画を撮誇する 


音声付さの動画を撮彰でさます。 


0 ® (動画撮彰）ボタンを巧ずと、動画撮霞び開 
始されます。 


巧 

[■REC 12s 




撮影中は、 》 REC ので字 
と残り時間のカウントダウ 
ンが表示されまず。 



♦動画撮影中ちズーム操作び行えます（围29)。 

0ち ラー 度® (動画撮影）ボタンを押すと、撮影が終了しまず。 

残り時間びなくなるか、内蔵メモ U —またはメモ U - 力ードに空きびなくなると、 
撮影は自動的に終了します。 

①六モ U —力ードに記録中は背面のインジケーターランプび点灯します。動画撮影中または 
インジケーターランプ点な中にバッテ I 」一カバーを開けないで<ださい。撮該した動画び 
再生でをな < なります。 
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動画を撮影する 


♦撮影開始と同時にピントび固定されますび、露出とホワイトバランスはシーンに応じて自動的 
に変化します。撮影した動画の色と日月るさび、撮影前の液晶モニターの表示と異なることびあ 
りまず。 

み動画撮影中、カメラの動作音び記録されることびあります。 


の音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイク（國 12) をふさがないようごを意ください。 
の高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦スジや横スジび入ることびありますび故障ではあ 
りません。 


の長時間、動画を撮影したり、まわりの温度び高い場所で使用した堤合に、カメラの温度び高く 
なることびありますび故障ではありません。 



•• 動画の画像サイズを変更ずるには 

撮影六ニューで 固動画ピクセルを 選びまず（國79)。吕種類のピクセルサイズから選択できます。 
-1101280 (1280 X 720) 八イビジョン動画 
•麵 (640 X 480) 標準画質 
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因動画を再生する 


画像の再生時に動画を選択ずると、 巧び 表示されます。▼を 動画アイコン 
押して、動画を再生します。 




動画再を！]きの操作方法について 




み停止中に▲(面）ボタンを巧すと、現を表示中の動画を消去でをます。 

み再生中に MENU / OK ボタンを押すと、再生音量の設定画面び表示されます。 ▲ または▼を押し 
て動画の再生音量を選び、 MENU / OK ボタンで決定します。動画の再生音量は、セットアップメ 
ニューでち設定でをます。 


①スピーカー（围] 2) を指などでふさびないでください。音び聞き取りにくくなります。 
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動画を再生する 



動画の撮影と再生 已日 


画像をテレビで見る 

I テレビに接続ずる 

カメラとテレビを接続して、画像をテレビで見ることびでさます。 

II カメラの電源がオフになっていることを確認し、別売の A/V (音声/映像出力) 
ケーブルでカメラとテレビを接続しまず。 



端子 カバー 

①ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。 


①端子カバーを開閉すると去は、バッテ U —カバーを開けた状態で巧ってください。 

0因（再生）ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにします。 

カメラの画面表示び消え、画像びテレビに再生されます。 

♦テレビの入力は、外部入力に切り換えます。テレビの音声/映像入力については、テレビの説 
明書を参照してください。 

♦音量はテレビ側で調整してください。力ラで再生音量の設定をしてを、音量は変わりません。 
み動画を再生すると、静止画に比べて画質び低下する場合びあります。 

み A イビジョン動画を八イビジョンテレビで再生するには、別売のアクセサリーび必要になりま 
す（围101、]0の。 HD プレーヤ ー HDP - L 1 では、 SDHC / SD 力ードを使用してくださし'1。 
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テレビに接続する 



画像をテレビで見る 色1 


画像をパソコンに巧をする 

I パソコンと接続する _ 

付属のソフトウェア (Windows: MyFine 円 x Studio、Macintosh: FinePixViewer) 
を使ラと、力方ラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷 
をすることびできます。力 X ラとパソコンを接続する前に、ソフトウェアをパソコン 
にインス!-ールしてください。 

Windows にソフトウェア 「MyFinePix StudioJ をインストールずる 


□ インス I -ールの前に、お使いのパソコンが;欠の使用条件に合ラか確認しまず。 



1 動作環境 1 

0 S * 

Windows 7 | Windows Vista 

Windows XP 

CPU 

Pentium4、 3白 Hz ネ目当し乂上 

Pentium4. 2白 Hz 相当 ULL 

メモリ 

1 GB じ(上 

目] 2M 巨料上 

A — ドディスク 
空さ 容量 

] 已 G 巨じ(上 

2白巨じしヒ 

ディスプレイ 

• 1 .024 X 768ドットし乂上フルカラー 

- DirectX 上対応のグラフィックスプ□セッシングユニット （GPU) 

その他 

. 本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証が 
•自動更新機能、画徹ネットサービス、メール添付機能などの使巧時に、 
インターネット接続びでさる環境（ブ□ー ドバンド環境が推奨）び必要 
- .NET Framework のインス1-ールび必要な場合ち、インターネット接 
続びでさる環境び必要 


すべてプリインストールされたモデルのみ 


①上記に記載されている列の Windows OS では使巧でをません。自作パソコンや、 0S 
をアツプグレードしたノくソコンは、動作保記がです。 


62 



バソコンと接続する 


0パソコンを起動します。 

コンピユーターの管理ちアカウント（例えば、 「 Administrator 」） で□グインし 
て < ださし、。 

0起動中のアプ U ケーシヨンを終了して、付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
に入れまず。 

インス I -ーラーび自動で起動しまず。 


••Windows 7/Windows Vista をお使いの方へ 

同捆の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」ウインドウび表示された場合は、 
SETUP.EXE の実行をク U ックしてください。「ユーヴーアカウント制御」ウインドウび表 
示されるので、はい （Windows Vista では続行）をク U ックしてください。 


* ♦インスIラーを手動で起動ずる 

インストーラーび自動起動しない焉をは、手動で起動させます。 

1スタートメニューからコンピューター （Windows 7) /コンピュータ (Windows 
Vista) /マイコンピュータ (Windows XP) をクリックします。 

2 FINEPIX の CD-R 日 M アイコンをダブルク U ックします。 「FINEPIX」 ウィンドウび表 
示されます。 

3 SETUP または SETUP.EXE をダブルク U ックします。 
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パソコンと接続する 


Q MyFinePix Studio のインストールを クリックしまず。 

画面の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください （Windows Media 
Player や DirectX、.NET Framew 曰 「 k び CD - ROM の中身よりもちいノ（ージョン 
の場合は、これ5のソフトウェアをインス!ルします)。 

0「インス!ルが完了しました」というメッセージが表示された!5、 CD - ROM を 
パソコンか5取り出してください。 

これでインス!ルは終了しました。続いて「力;ラとパソコンを接続する」 
(國目 8) に進んでください。 

① CD-ROM は再インス!-ール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気 
びな<曰び当たらないところに大切に保存してください。 

■♦ Wind 口 WS か6 MyFinePix Stu 灶日をアンインス!ル（削除）する 

インスI-ールしたソフトウェアび不要になったとをのみアンインスI-ールを巧ってください。 

アンインストールの前に MyFinePix Studio を終了し、カメラとパソコンの接続を列してくだ 

さい。 

1コント□-ルパネルを開き、「プ□グラムのアンインストール」 （Windows 7/Winclows 
Vista) または「プ□グラムの追加と削除」 （Windows XP) で MyFine 円 x Studio を削除 
して < ださい。 

2 確認ダイア□グび表おされた日、メッセージをよ<お読みの上、 0K をク U ックして<ださい。 
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パソコンと接続する 


Macintosh にソフトウェア [ FinePixViewerJ をインストールずる 

0 お使いのパソコンが、次の使用条件に合ラか確認します。 



動作環境 

CPU 

PowerPC または Intel Processor 

OS* 

MacOSX (バージヨン10.3.日〜] 0 .6) 

メモ u 

2已巨 M 巨し乂上 

パードディスク 

インス1-ールに必要な容量： 200 MB 政上 

空を容量 

動作に必要な容量： 400 VIB 政上 

ディスプレイ 

800 X巨00 K ットしツ上、約32,000色し乂上 

その他 

本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポートは動作保証が 


すべてプ U インスI-ールされたモデルのみ。 

最新の対応 0S については、下記のホームページをご覧ください。 
http://fujifilm.jp/support/cligitalcamera/compatibility/inclex.html 



0パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。 

0付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れ、 Ins ね Her for MacOSX をダブ 
ルク U ックしまず。 
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パソコンと接続する 

Q FinePixViewer のインストールをクリックします。 

画面の指示にしたびって、ソフトウェアをインス!-ールします。管理ちパスワー 
ドの入力画面び表示された5、管理ち名とパスワードを入力し、 OK をク U ック 
して < ださい。 

0 「 FinePbcViewer のインストールが完了しました」というメッセージが表示され 
まず。お了をクリックしてください。 

0 CD - ROM を CD - ROM ドライプか5取り出しまず。 

① Web ブラウザに Safari をご使巧の場合、 CD-R 日 M を取り出す樹こ、「ディスク"円 ne 円 x" 
は使巧中のため取り出せませんでした。」の;<ッセージび表示されることびあります。そ 
の場合は、 Dock 内にある Safari のアイコンをクリックして起動し、アプ U ケーションメ 
ニューの Safari - Safari を終了を選択して終了させてから、 CD-ROM を取り出します。 

P FinePixViewer を自動起動させます。 

•• Mac OS X (パージョン10.已じ i 前）について 

1アプリケーションフオルダか日イメージキヤプチヤ （ ImageCapture ) を起動します。 

2イメージキヤプチヤメニューより環境設定を選択します。 

3カメラを接続したとさに起動する項目からその他を選択します。 

4アプリケーションフオルダから FPVBridge を選択し、開くボタンをクリックします。 

5イ;><ージキヤプチヤを終了します。 
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パソコンと接続する 


•• Mac OS X (バージョン10 .6) について 
1 あらかじめカメラを接続しておさ、力方ラの電源をオンにします。 

2アプリケーションフオルダからイメージキャプチャ （ ImageCapture ) を起動します。 

デバ‘イス欄に、接続した力;<ラび表示されます。 

3接続した力六ラの動作設定を選択します。 

このカメラを接続時に開くアプリケーション欄で、その他から FPVBridge を選択し、 
選択ボタンをク U ックします。 

4イメージキヤプチ巾を終了します。 


これでインス!ルは終了しました。続いて「カメラとパソコンを接続する」 
(國日 8) に進んでください。 

の CD-ROM は再インス1-ール時に必要となりますので、パソコンか6取り出した後、湿気 
びなく曰び当たらないところに大切に保存してください。 



〜 Macintosh か6 Fine 円 xViewer をアンインストール（削除）する 

インストールしたソフトウエアび不要になったとさのみアンインスI-ールを行ってください。 

アンインス!ルの前に円 ne 円 xViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を列してください。 

1アプリケーシヨンフォルダにインス!ルされた RnePixViewer フォルダをドラッグして、 
「ゴミ箱」に入れます。 

2 Finder メニューのゴミ箱を空にするを選びます。 
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パソコンと接続する 


カメラとパソコンを巧続ずる 

実隙にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してくださし、。 
Windows をお使いの場合は、 Windows の CD - ROM び必要になることびあります 
ので、あ5かじめご用意ください。 


Q ソフトウエアをインス I -ールしたパソコンを起動しまず。 
Q カメラの電源をオフにしまず。 

§1付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続しまず。 



① US 日ケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。 

US 日 A ブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。 

①端子カバーを開閉すると去は、バッテ U —カバーを開けた状態で巧ってください。 

□ E (再生）ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにします。 

0画像を輯送しまず。 

ソフトウエアび自動的に起動するので、画面の指示にしたびって画像をパソコン 
にコピーします。転送を中止して終了するには、キャンセルをク U ックします。 


68 画像をノ くソコンに転送する 













パソコンと接続する 


0カメラとパソコンの接続を外します。 

画像の保巧び完了したら、力;ラの電源をオフにしてか5 USB ケーブルを外し 
て < ださい。 


の画像をコピーするときは、バッテ U - 切れに注意してください。通信中に電源びオフになると、 
メモ U —カードまたは内蔵メモ U —内のデータび破壊されることびあります。 

の内蔵メモ U —の画像を転をする場合は、メモリーカードを取り出してください。 

のメモリーカード内に大量の画像びある場合は、ソフトウてアの起動に時間びかかり、画儘の保 
をや廣送びできないことびあります。このよラな場合は、お手元のカード U —ダーを使って、 
廣送して < ださい。 

のカメラとパソコンの接続をがす前に、カメラのインジケーターランプび消なしていることを確 
認してください。 

のカメラとパソコンの通信時には、じ(下の操作をしないでください。メモリーカードや巧蔵メモ 
リーのデータび 壊れたり、 データび 消えることびあります。 

-力ラの電源をオフにする 
- US 巨ケーブルを损く 

のメモ U —カードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続をがしたあとに巧ってください。 

のソフトウェアび自動起動しないときは、正しくインス!-ールされていない可能性びあります。 
パソコンと力ラの接続を列して、ソフトウェアを再インス1-ールしてください。 

CD ソフトウェアでネットワークサーバ上に画像ファイルを保ちしてご利用いただく場合、スタン 
ドア□-ン禅独）のパソコンのようにご利胤こなれないことびあります。 

のパソコンでの「コピー中」という表示び消えてすぐにカメラを取りがしたり、 US 巨ケープル 
を损いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示び消 
えてち、力ラのアクセスびしばら<行われている場合びあります。 

のインターネット接続する際に発生する通話料金、プ□バイダ接続料金などはお客様のご負担と 
なじます。 



ソフトウエアの使い方については、ソフトウエアのヘルプを参照してくださし、。 
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画像をプ u ントする 

L 画像のプリントについて 


画像をプリントするには、い<つかの方まびあります。状況に合ったプリント方法を 
お選びください。 


プリント方法 

用途 


Piet 目 ridge 巧応 
プ U ン ターで プ U ント 

円な日 ridge (ピクトブリッジ）対応のプリンターをお持ちの 
場合は、カメラを直接、プ U ンターに接続して画像をプリント 
でをます。 
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お店プリント 

画儘び保をされているメモ U —カードをフジカラーデジカメプ 
U ントサービス店にお持ちいただいてプ U ントでをます。 
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インターネットで 
までプリント 

画像をパソコンに転送して、インターネットによる注文で画像 
をプ U ントでをます。画儘をパソコンに転送してからホーム 
ページを参照して < ださい。 
http://fujifilm.jp/personal/print/inclex.htrril 

— 


♦円 ctBride 対応プリンターやお店プリントでプ U ントするときは、プ U ントする画像やプリ 
ントする枚数をあらかじめカメラで設定でをます。設定方法などの詳細は、凸プリント予約 
( DPOF ) をご覽ください（國74)。 
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I プ u ンターにカメラをつないでプ u ントする 


円 ctBridge (ピクトブリッジ）巧応のプ U ンターびあれば、バソコンを使 
わなくてち、カメラを直接プ1」ンターにつないでプ IJ ントでさます。 


が 


0 付属の USB ケーブルでカメラ 
とプリンターを接続し、プリ 
ンターの電源をオンにします。 

の端モカバーを開閉するとき は、 
バッテ U —カバーを開けた状態 
で行って< ださい。 


Pi け Bridge 



0因（再生）ボタンを長巧しして、カメラの電源をオンにしまず。 
ピクトブ IJ ツジ画面び表示されまず。 



§1 - 4 または►でプ U ントしたい画像を選び、 ▲ または▼でプ IJ ント枚敦を指定 
します。 

プ IJ ント枚数は最大99枚まで設定でさます。 


□ 手順3を繰り返し、プ U ントしたい画像をすべて選びます。 

0 MENU / OK ボタンを巧し、確認画面で再度 MENU / OK ボタンを巧すと、プリントが 
開始されます。 


□ プ U ントび終了した5、カメラの電源をオフにして、 US 日ケーブルを取りかしまず。 

のカメラの液晶モニターにプリント中と表示されていないことを確認してください。 
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プ u ンターにカメラをつないでプリントする 


>♦プリントの中止 

プリント中に DISP/BACK ボタンを押すと、プリントを中止します。プリンターによっては、す 
ぐに中止で去ないことやプ U ントの途中で停止することびあります。プ U ントの途中で動作び 
止まってしまったとをは、力六ラの電源をいったんオフにしてから、ちラー度電源をオンにし 
て < ださい。 


、日付を入れてプリントする 

撮影した曰付を入れてプリントするには、 DISP/BACK ボタンでピクトブ U ツジの設定画面を表 
おさせ、▲または▼を巧して、曰 付ありプリント 攻を選び、 MENU/OK ボタンを押して決定 
します。 

-曰付を印字したくないときは、 曰付なしプリントを 還びます。 

-曰付プ U ントに対応していないプ U ンターに接続した場合は、 曰巧ありプリント巧び でを 
ません。 

♦内蔵メモ U —またはこのカメラでフオーマツトしたメモ U —カードを使って、プ U ントしてく 
ださい。 

♦プリント枚数を]枚も指定せずにプリントを開始すると、表示中の画像び1枚プ U ントされま 
す。 

み お使いのプ U ンターの種類によっては、使えない機能びあります。 

み カメラとプ U ンターを US 目ケーブルで直接つないでいるとさは、フチあり/フチなしや印字 
品質、用紙サイズなどはプ U ンター側の設定になります。 


、プリント予約した画像をプリントする 

凸プリント予約 (DPOF) (1174) した画像をプ U ント するとを は、 a 予約プリントを 選んで、 
プ U ントしてください。 
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I プ u ントサ—ビス店でプリントする（お店プリント) 


r お店プリント」とは、凸 プリント予約 （ DPOF) であらかじめ DP 日 F 指定（國 74) 
した画像の入ったメモ U —カードをフジカラーデジカメプ U ントサービス取扱店にお 
持ちいただを、 「 DP 日 F 指定でプ U ント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質で 
プ U ントでさるサービスです。プ U ントしたい画像と枚数をカメラであ 5 かじめ設定 
でをるので、店頭での時間や手間を省けます。 

詳細は、 http :// fujifilm . jp / personal / print / inclex.html を参照してください。 


•• デジカメプリントのごま文について 

• カメラであ 6 かじめ DP0F 指定していなくてち、フジカラーデジカメプリントサービス取振 
店の店頭で、プ U ントしたい画像や枚数、曰付印宇の有無を指定でをます。お店のプリント 
受付機をご利用いただくと、画像を見ながら簡単に注文で去ます。 

•一部の店舗では、 DP0F 指定をお受けしていない場合びありますので、ご注文時にご確認く 
ださい。 

• パソコンに保存した画像なら、インターネットでちデジカ;><プリントをご注文いただけます。 
画像をパソコンに転をするち法は、围巨2をご覧ください。 

• 内蔵;^モ U —内の画儘は、お店プ U ントでをません。再生六ニューの四 H 画像コピ ー( 围扫 8) 
でメモリーカードに画儘をコピーしてから凸プリント予約 ( DP 0 F ) で DP0F 指定して、 
プ U ントサービス店にお持ちください。 

• 日付プリントする場合は、撮該時にすでにカメラの曰時設定び正しく設定されている必要び 
あります。撮診前にカメラの日時び正しく設定されていることをご確認ください（围92)。 

•カメラで作成したフォトプックは、対応するプ U ント取掘店にてご注文でをます。 囚フォト 
ブックアシスト （菌已吕）でフォトブックを作成して、プ U ントサービス店にお持ちください。 

• パノラマモード撮該した画憬は、ワイドなパノラマプリントでお楽しみいただくことびでさ 
まず。プ U ント取掘店にて「パノラマプリント」とご指定の上、ご注文ください cr パノラマ 
プリント」はお店のプ U ント受付機ではご注文でさません。プリント取扳店店頭にてご相談 
ください）。パノラマモードで撮影された画儘のプ U ントについては、し^下のホームページを 
参照してください。 http://fujifilm.jp/personal/print/phota/index.html 
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I プリントずる画像を指定する（凸プリント予約 （ DPOF )) 

再生メニューの13プリント予約 ( DPOF ) であらかじめ DP 日 F 指定（プ U ント予約) 
しておくと、カメラを Piet 巨 ridge 対応プ U ンターに直接つないでプリントしたり 
(國71)、フジカラーデジカメプリント サービス 取扱店でお店プリントずるとき（國 73) 
に、指定した内容で簡単にプリントでさます。 


•• DPOF 指定 

DPOF (ディーポフ）とは 、 Digital Print Order Format (デジタルプリントオーダー 
フオーマット） のことで、デジタルカメラで撮影した画儘の中から、プ U ントした 
い画像や枚数、曰付の印字の有無などの指定情報を、メモ U —カードなどに記録す 
るとをの形式です。 


巧 

DPOF 


Q 再生画面で MENU / OK ボタンを押しまず。 
再生六ニューび表示されます。 



Q E3 プリント予約 ( DPOF ) を選びまず。 

0日付あり設定または日付なし設定を 
選びまず。 

• 日付あり設定：撮影曰を印字します。 
-日付なし設定：撮影曰を印字しま 
せん。 


0 でプリント予約ずる画像を選び 

まず。 

0 でプリント枚数を設定しまず。 

設定でさる枚数は、最大目目枚です。 

♦ 複数の画像をプ U ント予約する場合は、 
手順4と己を繰り返します。 

0 MENU /0 K ボタンを巧しまず。 

確認の画面び表示されます。 

P 再度 MENU /0 K ボタンを巧しまず。 

プ I 」ント予約び設定されます。 
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プリントする画像を指定する（凸プリント予約 （ DP 曰 F )) 


* ♦プリント予約の解除 

選んだ画像のプ U ント予約設定を解除する堤をは、プ U ント枚数び0になるまで ▼ ボタンを 
押して < ださい。 

設定されている全画像のプ U ント予約を解除する場合は、六ニューから全コマ辭除を選び、 
MENU / OK ボタンを巧してください。確認画面で再度 MENU / OK ボタンを押すと、全画像のプ U 
ント予約を解除でさます。 


み内蔵メモ U —に記録している画像の DPOF 指定を蜜要ずるときは、メモリーカードを取り出し 
て < ださい。 

み同じ;><モリーカードで最大日9日コマまで DPOF 指定することびでさます。 

♦別のカメラで DPOF 指定された画像びメモ U —カードに入っているとさは、ッセージび表示 
されまず。すでに設定されている DPOF 指定を取り消し、 DPOF 指定し直して<ださい。 

♦ 日付あり/日付なしはプ U ンターの設定による場合びありまずので、お使いのプ U ンターの設 
定を確認してください。 
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メニューを巧いこなす 

I 撮該の設定を巧える一撮霞メニュー 

撮彰時に使5機能を設定でさまず。 

撮該メニューのほい方 

0変更する項目を選び、設定を変更し 
まず。 

§] MENU / OK ボタンを巧しまず。 

変更した内容に設定されます。 

Q DISP / BACK ボタンを巧しまず。 

撮霞画面に戻 0 ます。 

み メニューに表示される項目は、撮霞モードによって異なりまず。 

撮慕メニュ——質 

因撮彰モード;. ― ■ ( エ 場电荷 時を^ }! 

撮該目的や状況（シーン）に適した撮霞モードを設定できまず（围32)。 



7巨 




















撮影の設定を変える 一 撮影 メニュー 


应]感度 


(工場出荷時宜 AUT 0)| 

光に対する感度を変更で去ます。 




明るいところ- 

撮影場所 

- ► 暗いところ 

みない- 

ノイズ 

- ► 多し、 


設定 

説明 

AUTO 

被写体の明るさに応じて感度び自動的に設定されまず。 

3200/1600巧00/400/200/100 

設定値を変更でさます。設定した値は、画面に表示されます。 


a 画像サイズ （工場出荷時を u 4を3)) 

撮影する画像の大をさを変更でをます。 


画像サイズび大定いほど画質び良くなり、ルさいほどをくの枚数を記録で去ます。 

設定： 04:3/016:9/04:3/1316:9/04:3/016:9 


>例：114:3①場合 


114:3 
_□ — n 


I 


(画像サイズ） 


A 3 相当 


田 

A 4 相当 

拉 


A 6 相当 



巧 




(表示比率（縦横比)） 


4:3 :液晶モニターの再生 
表示の比率と同じです。 


m 


16:9 :八イビジョンテレビ 
での再生に適しています。 
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撮影の設定を変える 一 撮影 メニュー 


因画質モード. . __ _ (工場出荷時良 N ) 

撮影する画儘の画質を蜜要でをます。 


設定 

説明 

FINE 

画質優先 

NORMAL 

撮影枚数擾先 


囚 FINEPIX カラー (工場出荷時目曲*) 

色調を変更でをます。色鮮やかに撮影したり、白黒で撮影で去ます。 


設定 

説明 

^スタンダード 

標準的なコントラストと色なで撮影します。通常はこの設をでお使レくださし、。 

白 P ク□—ム 

鮮やかなコントラストと色味で撮影します。花や青空や深緑などの風景に適し 
てレまず。 

( Hr モノクロ 

白黒の画像を撮影します。 

因狂セピア 

セピア画像を撮影します。 


♦ スタンダードがに設定すると、液晶モニターにアイコンび表示されます。 

♦ 被写体によっては、因 P ク□ームの効果び液晶モニターでわか0に<い場合びあ0ます。 


阳ホワイトバランス （工場出荷時邑 AUTO) 

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で 
撮青ミでをます。 


設定 

説明 

AUTO 

カメラび自動で設定 

み 

晴天の屋列での撮影用 

を 

量天や曰陰などでの撮影用 

的 

昼光色壁光灯の下での撮影用 

鲜 

昼白色壁光灯の下での撮影用 


白色壁光灯の下での撮影用 

み 

電球、白熱灯の下での撮影巧 


♦ 撮影環境によって撮影結果び変わります。撮影後は画像を再生して、色味を確認して<ださい。 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


回連写 （工場出荷時 gOFF ) 

勸いている被写体などを連続して撮診でさます。 


シャッターボタンを押し続けている間、連続撮影します。 


設定 

シャツターポタン 

撮影巧勘 

も ON 

押し続ける 

最大3コマを記録 

OFF 

1連続撮影しません 1 


♦ ピントと明るさは、1コマ目を撮影したとさに決定されます。 

♦ フラッシュは発光禁止になります。ただし、回連写を OFF にずると、連写を設定する前のフラッシュ設 
定に戻ります。 

♦連写速度は、シャッタースピードによって異なります。 

♦ 撮影でさる画像の枚数は、メモリーカードの空き容量によって異なります。 


回顔キレイナビ 

顔にピントと明るさを合わせて、人物を明るく目立つよラに撮影できます（國39)。 



田 AF モード 

ピント合わせのェ U アを変更でをます。 


設定 

説明 

圆センター固定 

画面中央にある被写体にピントを合わせます。 

固自動追尾 

破写体の動きに合わせて枠び移動しピントを合わせ続けます。被写体に画面中 
央の枠ををわせ、◄を巧すと、自動追尾を開始します。 



♦ 固では、シャッターボタンを巧していなくても、常にピントを合わせ続けるためレンズの駆動音びします。 

また、バッテリーの消耗び早くなりますので、残量にご；主意ください。 

♦ マク□撮影時は、ピントは常に中央付近に固定されます。 


回動画ピクセル 

(工場出荷時目晒!） 

動画の画像サイズを変更でをます（围已7)。 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


田 LED ラィ涵^場出荷時 

暗い場所で撮影するとをに、近くの被写体を照らす LED ライト（围1吕）を点むでをます。 


設定 

説明 

ON 

撮影時に LED ライトび点灯します。 

OFF 

LED ライトは点巧しません。 


♦ LED ライトを点なすると、バッテリーの消耗び早くなります。使わないときは、 OFF に設定してください。 
のセットアップ^ニュ-の固マナ-モ-ドび ON のときは、 LED ライトは点灯しません（國日2)。 
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I 再生の設定ををえる一再生メニュー 

画像の再生時に使ラ機能を設定でさます。 


再をメニユーの使い方 

Q 再生画面で MENU / OK ボタンを押しま 
す。 

再生メニューび表示されます。 



星を違ニユ ニニ K 


0変更ずる項目を選び、設定を変更し 
ます。 

§] MENU / OK ボタンを押しまず。 

変更した内容に設定されます。 

Q DISP / BACK ボタンを押しまず。 

再生画面に戻ります。 


囚フォト 冒た/ クアシスト 

画儘を選んで、フオトプックを作成でさます（围已吕)。 
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再生の設定を変える一再生メニュー 


晒フォト3ンパス 

撮影時の位置情報ををとに、現在の位置からの方向や距離を表示でさます。 

fl セットアップメニューの晒測位（围日 3) を因!常時 ON または迈電源 ON 時のみに設定 
します。 

Q 再生画面で GPS の表示された画像を選びます。 

0 GPS アンテナの表示（围3日）で、 GPS を受信していることを確認します。 

§] 再生メニューで晒フォトコンパスを選びます。 

Q GPS の位置情報を受信すると、現在の位置から撮影した場所まで 
のおおよその距離と方角が表示されまず。 

♦ 表をする距離の単位は、セットアップ文ニューの 陋 km/mile から還べ 
ます。 

♦ >1日00 km 01000 mi) は、1000 km (1000 mile) LU 上をおします。 

♦ <1 日 Om « 100ft. <100yd) は、 1 日日 m (100 feet . 100 yard) 

切内をおします。 


♦ コマ送りすると、フォトコンパスを解除できます。 


ロピクチャー lit ' —チ 

」 

さまざまな条件で、画债を検索でをます（围已1)。 


圆消去 

1 

画像を1コマずつ消去したり、全コマまとめて消去できます（围49)。 
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再生の設定を変える 一 再生メ ニコ 


m 画像加工 

さまざまな方法で画像を加工でをます。 

加工した画儘は別ファイルとしてなをされます。 


D 加工するファイルを選びます。 

B 再生メニューで111画像加工を選びまず。 
§] 加工ち法を選びます。 


■ 


設定 

卜 U 云ング 
アスぺクト変更 


明るさ 


つントラスト 


顔モザイク 


画像の必票な部分だけを切0抜をます。 
画像のアスぺク h 比を変更します。 


画像の明るさを変更します。 


画像のコントラストを変更します。 

画像のホみと青みを変更します。+側に設定するとホみび強くなり、一側に設定 
すると青みび強<な0ます。 


画像を黒白やセピア調にします。 


顔キレイナビで撮影した画像は、最大で4人まで顔にモヴイクをかけることび 
できます。顔キレイナビを曰 FF にして撮影した画像には、画像の中;丘にモヴイ 
クびかか0ます。 


0 MENU/OK ボタンを巧して、画像を加工しまず。 

加工方法によっては、設定を変更してから MENU / OK ボタンを押して画儘を加工します。 


♦ 加工した画像は、他の加工びでさません。 

♦ 加工した画儘は巨40 X 480で巧をされまず。 

♦ 加工した画像を己トリミングしたり田 画像回 乾させたりすることはできません。 


メニューを使いこなず 83 










再生の設定を変える一再生メニュー 


固ア^!プ□-ド巧設定 

画像や動画を選んで YouTube や FACE 巨0日 K 、 mixi へのアップ□-ド先を設定でをます。_ 

D 再生メニューか5 區 I アップ□—ド先 設定を還びまず。 

Q アップ □-ド 先を攫び、 MENU /0 K ボタンを押しまず。 

§] < または ► でアップ□ー ド予約ずる画像または解除する画像を還びまず。 

-アップ□ー ド予約されていない画儘を選んで MENU /0 K を押すと、予約を設定しまず。 

-アップ□ー ド予約されている画像を選んで MENU /0 K を押すと、予約を解除します。 

0手順3を繰り返して、必要に応じて他の画像にもアップ□ード予約を設定します。 

♦設定を終了するには、 DISP / BACK を巧します。 

♦をコマ解除を置ぶと、まとめてアップロード先設定を解除できまず。画儘の数が多いと、全コマ解除に時 
間がかかることびあります。操作を中止するには、 DISP / BACK を巧してください。 

のアップ□—ド予約されたファイルは、再生時に敎 YouTube 、 敛 FACEBOOK 、 就 mixi と表示されます。 
のアップ□—ド先び YouTube の屬合、動画のみアップロードでさまず。 

のアップ□—ド先び mixi の屬合、静止画のみアップ□—ドでをます。 

—♦ Web にアップ□ー ドずるには 

カメラで予約した画像は MyFinePix Studio を使ってバソコンから簡単にアップ□ー ドでをます。カメラ 
とバソコンを接続する前に MyFinePix Studio をインストールしてください（题 62 )。 



パソコンか 5 アツ フ□ード 


①この機能は Windows のみで使用でをます。 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


圆スライド シヨ ヨ 

画儘を順番に自動再生でさます。 


- MENU / OK ボタン：スライドショーの開始/終了 
- DISP / BACK ボタン：スライドショー終了のガイダンスび表示 
- ◄/► ボタン：コマ送り（マルチが） 


設定 

説明 

ノーマル[ぶ 

1コマずつ再生 

ノーマル 

フエード[ぶ*1 

1コマずつフ: L ードアウトしなびら再生 

フエード 

マルチ 

複数コマを一度に再を 

スクラッフブック 

ランダムな大をさと配置で複数コマの画像を再を 

BGM 設定 

スライドシヨー中の BGM を設定 


:顔キレイナビで撮影した画像の場合は、検出した顔ち拡大表示して再生します。 


B 再生メニューで囚赤目補正を選びます。 

0 MENU / OK ボタンを巧して、ホ目補正を開始します。 

♦顔び検出できないときや被写体によっては、赤目補正で定なかったり、補正した結果に差び生じることび 
あります。 

♦ 顔を検出ずる人数びをい場合は、処理に時間びかかることびあります。 

♦ 赤目補正済みの（医]び表示されている）画像は、それけ上赤目補正で定ません。 


♦ スライドショー中は、自動電源 OFF になりません。 

因赤目補正 

顔キレイナビで撮影した画像（ [ ぶび表示されている画像）の赤目を補正でをます。 
赤目補正した画像は別ファイルとして保存されます。 

D 再生画面で赤目を補正したい画像を選びます。 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 

田!プ□テク^ 

誤って画像を消去しないよラに、画儘をプ□テクトでさます。_ 

D 再生メニューで因プ□テクトを還びます。 

Q プ□テクトのち法を攫びまず。 

•設定/解除： プ□テクト設定されていない画像はプ□テクトび設定され、プ□テクト設 
定されてる画像はプ□テクト設定び解除されます。 

♦ 手順3のあとに◄または►で、続けて設定/解除する画像を置べます。 

- 全コマ設定： すべての画像びプ□テクトされます。 

- 全コマ解除： すべての画像のプ□テクト設定を解除します。 

§] MENU / OK ボタンを巧して、プ□テクトを設定/解除します。 

0 DISP / BACK ボタンを巧して、プ□テクトを終了します。 

のメモ1」一力ードや内蔵^モ1」一をフオーマット（國日 3) すると、プ□テクトした画像ち消去されまず。 

ロト I たング 

;撮影した画像の必要な部分を卜 U ミング（切り旅く）できます。 

トリミングした画像は別ファイルとして保存されます。 

D 再生画面でトリ S ングしたい画像を選びます。 

0再生 メニューで 〇トリ=ングを選びます。 

0ズームレバー、十字キー（◄、►、▲、▼)で切り扳をたい部分を調整しまず。 

Q MENU / OK ボタンを巧すと、トリ S ング後の記録画素数が表示されます。 

0 MENU / OK ボタンを巧して、トリミングします。 

♦ 掘大率び大きければ卜 I 」ミング画像の記録画素数はかさくなります。 

♦ 記録画素数び晒]のときは、実行び黄色で表示されます。 

♦ 卜 U ミングした画像の縦横比は、4: 3になります。 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


巧リサイズ 

撮影した画像のサイズをかさくでをます。 

U サイズした画像は別ファイルとして保存されます。 

D 再生画面でリサイズしたい画像を選びます。 

B 再生メニューで图リサイズを攫びます。 

0変更するサイズを選び、 MENU/OK ボタンを巧します。 
0 MENU/OK ボタンを巧して、リサイズします。 

♦ 元画像のサイズによって、 U サイズでをるサイズび異なりまず。 


因画像回転 

画儘を回転でさます。 

設定した画像をなに再生すると、自動的に回転した状態で表示されます。 


D 再生画面で回転したい画像を選びます。 

Q 再生メニューで因画像回転を選びます。 

§] ▼(時計回りに 90° 回転）または▲(反時計回りに日 cr 回輯）ボタンで画像を回転します。 
0 MENU /0 K ボタンを巧して、回転をミ夹定しまず。 



♦ プ□テクトされた画像は回転できません。プ□テクトを解除してから回転してください（國86)。 

♦他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。また、他のカメラやパソコンで再生する場合 
は、画像は回転表示しません。 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 

咖 画像 コピ3 

カメラの内蔵モリーと力ラに装着したメモリーカード間で、画像をコピーでをます。_ 

Q 再生 メニューで圆 画像 コピー を選びます。 

Q コピーの 方法を選びます。 

•■回カメラ吟团力ード： 内蔵メモ U —からメモ U —カードにコピー 
- 团力ード 今 扣1カメラ： ；><モリーカードから内蔵><モリーにコピー 

0 ►を巧します。 

Q 1コマ または全 コマを 選びます。 

• 1コマ：表お中の画儘をコピー 
♦ ◄または►で、続けてコピーずる画像を選べます。 

- 全 コマ： すべての 画 儘を コピー 

0 MENU/OK ボタンを巧して、コピーを開始しまず。 

♦ コピー先の空を容量びなくなると、その時点でコピーを終了します。 

♦ 凸ブリント予約 （ DPOF ) (函日 0) してしホ;画像をコピーした場合、プリント予約の設定はコピーされません。 


回表示効果 （工場出荷時 iOFF ) 

画像再生時に、表示する画儘を切り換えるとをの効果を設定でさます。 


設定 

説明 

ワィプ 

ぺージをめ<るよラな効果で画像び切り換わります。 

スライド 

スライドしなびら画像び切り換わります。 

フエード 

フェードアウ ト しなびら画像び切り換わります。 

OFF 

画像び切り換わるときの効果はありません。 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


田 動画カタト 

撮影した動画の必要な部分だけを切り出すことびでさます。 

切り出した動画は別ファイルで保存されます。 

Q 切り出したい部分がある動画を選びます。 

B 再生メニューで 因 動画カットを選びます。 

§] ▼を巧して切り出しを開始ずるところまで動画を再生し、▼を巧して動画を一時停止し 
まず。 

開始点び動画の最初の場合は、手順 4 に進んでください。 

Q MENU/OK ボタンを巧して開始点をミ夫定しまず。 

0 ▼ を巧して切り出しを終了ずるところまで動画を再生し、 ▼ を巧して動画を一時停止し 
まず。 

最終点び動画の最後の場合は、手順 6 に進んでください。 

♦ DISP / BAO (ボタンを巧ずと、手順3に戻り、動画カットをやり直せます。 

0 MENU /0 K ボタンを巧して最終点をミ夹定し、動画を切り出します。 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 

動画連結 

禮ろに別の動画をつなばて]つの動画にできます。_ 

連結した動画は、]つの動画として別ファイルで保をされます。 

D 連結したい動画を選びまず。 

B 再生メニューで動画連結を選びます。 

§] < または►で、後ろにつなげる動画を選びまず。 

♦ DISP / BACK ボタンを巧すと、手順]に戻り、動画の連結をやり直せます。 

0 MENU/OK ボタンを巧して、動画を連結します。 

の El 動画ピクセルび異なる動画は連結でをません。 

の連結後のファイルサイズび 2 G 巨を超える動画は連結でをません。 

凸プリシト予約 （ DPOF ) 

DPOF や PictBridge 対応のプ U ンターでプ U ントする画像を指定できます（围74)。 
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I カメラの設定を巧无るーセッ ト アップメ ニユー 

曰時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変え5れまず。 


セットアップメニユーのほい方 

|| menu / ok ボタンを巧しまず。 

撮影/再生メニューび表示されまず。 



0◄を巧してタブを反転させ、▼を巧して蓋を 
還びます。 



0 ► を押します。 

セツトアップメニューの選巧画面び表示されまず。 


0変更する項目を還び、設定を変更します。 

0 MENU / OK ボタンを巧しまず。 

変更した内容に設定されます。 


0 DISP / BACK ボタンを巧します。 

撮影/再生画面に戻 0 ます。 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュー 


七ットアップメニユ—責 

回日時設定 

曰付と時刻を設定します。 

曰時の設定方法については、 r 初期設定を行ラ」をご覧ください（围2已)。 


四世界時計 （工場出荷時 

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせることびでさます。 


設定 

説明 

ホーム 

「初期設定を行う」（题2己）で設定した地域の日時を表示 

斗現地 

旅行先の曰時を表示 


>現地時間の設定 

1現地を選び、 MENU/OK ボタンを押します。 

2 時差を設定します。 

•◄►:+/-、時間、分の置お 
-▲▼:設定の変更 
3 MENU/OK ボタンを押します。 

♦ 現地を選ぶと、電源を入れるたびに、画面に - f と曰時び約3秒間黄色で表示されます。 

函 言語/ LANG . ； (工場出巧時を日本語) 

画面に表示する言語を設定します。_ 

設定： ENGLISH / 日本語 

63マナーモ ー11^ _(工場出荷時 lOFF , 

ON にすると、フラッシュや LED ライト、セルフタイマーランプを発光禁止にします（撮影モー 
ド ゅ そを除く）。また、操作音やシャッター音、起動音、動画の再生音をオフに設定します。_ 

設定： ON/OFF 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


因叟セを卜 

回日時設定、四巧巧時計、閣ビデオ出力 がのすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。 
D ► を押ずと、確認画面が表示されまず。 

Q 実行を選んで MENU/OK ボタンを巧しまず。 

10フオ ー7^! 卜 

カメラにメモ U —カードび入っているときは、メモ U —カードをフ オーマット （初期化）します。 
メモ U —カードび入っていないとを（⑩び表示されているとさ）は、内蔵メモリーをフ オーマッ 
卜します。 

プ□テクトされている画像を含むすべてのファイルび消まされます。 

の消去したくない画像びあると到ま、フオー マツ トを実行しないでください。 

めフオーマットの途中で、バツテリーカバーを開けないでください。 


晒測位 （工場出荷時 gOFF ) 

GPS 衛星から位置情報を測位できます（國36)。 


設定 

説明 

团 常時 ON 

カメラの電源をオフにしているとをち常に位置'晴報を測位します。 

田電源 ON 時のみ 

力^ラの電源びオンになってレる間、位置'隋報を測位します。 

OFF 

位置情報を測位しません。 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュー 


陋移動軌跡 （工場出荷時 | OFF ) 

日 PS 衛星から受信した位置情報を、移動軌跡ファイルとして定期的にメモ U —カードに記録でさ 
ます（围36)。 


♦記録された移動軌跡ファイルは、 MyFine 円 xStudio で確認できます。_ 

カメラの日時び正しく設定されているか確認してください（國日2)。 


設定 

説明 

ON 

位置情報を記録します。カメラの電源をオフにしているときち位置情報を記録 
するため、バッテリーの消耗び早くなりまず。本機能を使わないとさは OFF に 
して < ださし、。 

OFF 

位置情報を記録しません。 


♦ 移動軌跡ファイルは、 iU 下の場合に新しく作成されます。 

-設定を OFF から ON に切り換えたと定 
-設定を ON にしたまま24時間経過したとを 

の本機能を使うときは、 「 GPS 衛星から電波を受信する」（晒 38) をお読みください。 

の設定を ON にしたままカメラの電源をオフにしてち、位置情報を記録している間はインジケーターランプ 
び程色に点なします。バッテリーや^モ1」一力ードを取り出す前には、 OFF に言受定してください。^モリー 
カード損傷の原因になることびあります。 

のな下のよラな場合、本機能を ON に設をしていても、位置情報の記録を休止します。休止中は白 PS 受信ア 
イコンバ"パ,/ベ/が./國）び黄色く表示されます。 

-バッテ U —の残量び a 政下のとき 
-メモ U — カードび挿入されていないと定 
-文モ U - 力ード残量び 32 M 巨政下のとき 

位置情報の記録を再開するとをは、十分な残量のバッテ U —と十分な空き容量のメモ U —カードを挿入し 
てから本磯能を ON に設定してください。 

①動画の撮影中や再生中は、位置情報の記録び中断される場合びあります。 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


厕位置情報表示 （工場出荷時 |0 N ) 

GPS 情報を表示させるかどうかを設定します _( 围 36 )。 _ 

設定： ON/OFF 
晒 km/mile 

GPS の位置情報を表おする単位を設定します（围36)。 

設定 ： km ( m)/mi ( ft)/mi ( yd ) 


回撮影画像表示 （工場出荷時 a 1 . 己秒 )I 

撮影直後の確認、画面の表示時間を設定でさまず。 


設定 

説明 

3秒 

语玲1卜而值ち—やな巧ま； 

1.5 极 

おがし/ 1- 凹保だ疋時阁を术 

画像拡大チェック 

MENU/0K ボタンを巧すまで画像を拡大して表示 

OFF 

表し 


♦ 3 抄、 1.5 秒のときに表示される画像は、実際に記録される画像と色昧び若干異なることびあります。 
♦な]連写では、撮影後、必ず撮影結果び表示されます。 
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カメラの設定を変える ー セットアップメニュー 




國〕 7 N 0. 

(工場出荷時連番)1 

コマ N 0.(フオルダ NO . —ファイル N 曰.）の付け方を設定します。 



メモ U —力ードを交換したとさのコマ N 0.の付け方を選びます。 


’ コマ ND. 


1 

100-0001 


7オルダ NO.」 I 


ファイルN0. 





設定 

説明 

連番 

メモ|」ーカードまたは内蔵メモリー内の最大ファイル 
N 0.に1を足したファイル N 0.び付けられます。メモ 
U — 力ードを交換したときは、巧のファイル N 0.と y 
モ U —力ード内の最大ファイル NO . のいずれか大さい 
方の番号を付けます。 

♦ ファイル名の重複を防げます。 

新;見 

新しいタモ1」ーカードを入れる度に、ファイル N 0.び 
0001から付けられます。 

♦ フオーマット済みのカードに交換することで、番号 
を U セットでさます。 


♦ コマ N 0.び「999-日9日9」になると、それけ上撮影でさなくなります（國116)。あらかじめ、データをパ 
ソコ ン などに保存してフ オー マツトすることをおすすめします。 

♦因リセツトを 行ってもコマ N 0.はリセツトされません。 

♦ 他のカメラで撮影した画像は、コマ N 0.表示び異なることびあります。 


B 3 操作音量 

(工場出荷時 gi •纏 

ボタンなどを操作するとをの音量を設定します。 

設定： -妍/中/■い/■•■り 


♦ 音を消したいときは、 ijOFF を選びます。 


回] おャッター音量 

(工場出荷時 gif 瘦 g 

シャッターをきるときの音量を設定します。 

設定： ■が 


♦ 音を消したいときは、 ijOFF を選びます。 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


画音色 （工場出荷時 a か 

シャッター音、起動音、操作音の音色を設定します。 

設定： シャッター 音； 

起動音 
操作音 

四再生音量 (工場出荷時 37); 

再生時の音量を設定します。 

設定； 〇〜10 


囚モニター明るさ （工場出荷時 gAUTO ) I 

画面の明るさを設定します。 


設定 

説明 

AUTO 

撮影時の画面の明るさを自動的に調節します。再生時の画面の明るさは自動的 
に調節されません。 

マニュアル 

-巳〜+已の範囲で画面の明るさを設定で定ます。 ▲ または ▼ を押して画面の 
明るさを選び、 MENU /0 K ボタンでみ志します。 


画モニター表示 （工場出荷時目國節電 ON ) 

消費電力を抑えてバッテ U —を長持ちさせるため、自動的に液晶モニターを暗くすることびでき 
ます。 



設定 

説明 

國節電 ON 

数秒間何ち操作しないとをに、自動的に液晶モニターび暗くなります。シャツ 
夕…ボタンを半押しすると、再び明るくなります。 

♦ 再生時や動画の撮影時には液晶モニターはお<なりません。 

の節電 OFF 

液晶モニターは暗< なりません。 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュー 


团自動電源 OFF (工場出荷時 g 吕分) 

自動的に電源をオフにでをます。 


設定 

説明 

5分 

設定した時間、カメラを操作しないと、自動的に電源びオフになります。 

2分 

OFF 

自動的に電源びオフになりません。 


♦ 設定によっては、自動電源 OFF の設定び無効になる場合びあります。 


〇プレ防止モード （工場出荷時 a " 化,1常時) 

手プレを軽減します。 


設定 

説明 

<(#»1常時 

撮影モードでは常にプレ軽減を行いまず。 

撮影時 

シャッターボタンの半巧し時のみプレ軽減を巧います。 

OFF 

手ブレ軽減を使用しません。兰脚使用時は OFF にすることをおずずめします。 


因赤目補正 （工場出荷時 gON ) 

ON にすると、暗い場所でフラッシュ撮診したときに、「赤目現象」を軽減します。_ 

設定： ON/OFF 

♦ 顔び検出でをないとをは、赤目補正されません。 
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カメラの設定を変えるーセツトアップメニュ ー 


囚デジタルズ子ム （工場出荷時を} FF )1 

ON にずると、よりお大した撮影び可能になります。 

光学ズームの望遠端（最大倍率）でズームレバーを T (望遠）側へ動かすことにより、デジタ 
ルズームを使用でさます。 

設定： ON/OFF 


、ズームパーの 表示 
■ ON のとさ 

W 


光学 ズーム 


ジタルズー i 


■ OFF のとを 

W 


光学 ズーム 


♦ デジタルスームを使ラと、光学ズームに比べて画質び劣化します。 


區 I 補正前画像記録 

ON にずると、赤目を補正する前の画儘も記録します。 


(工場出荷時 iOFF )| 


設定： ON/OFF 


C 撮影ガイド表示 _ (工場出荷時 iON )1 

ON にすると、機能の説明を表示します。_ 

設定： ON/OFF 
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カメラの設定を変える ー セットアップメニュー 

m ビデオ出力 

ビデオ出力の方式を設定します。 

各国のち式に合わせて設定してください。 

設定： NTSC/PAL 

♦ 日本国内で使用するとをは NTSC を選んでください。 
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カメラで巧无るアク七ヴ u — 


I 別売アク七ヴ IJ — 

このカメラは、さまざまな富±フイルムおよび他社製品に対応しています。 


DIGITAL CAMERA 



* HD プレーヤーでは、 SDXC 力ードは使用でをません。 

* デジタルカメラの画儘は、従来の写真と同様にプ U ント取扱店でプリントでさます（パノラマモードで撮影した 
画儘のプリントについては、プリント取扱店にご相談ください)。バノラマモードで撮影された画像のプリント 
については、凹下のホームぺージをご覧ください。 htl:p://fuj げ ilm.jp/ 阳 「sonal/p「int/photo/index.html 
* 本製品は PRINT Image Matchin 呂 n に対応しています。 
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別売アクセサ u — 


別売アク七サ y —— 真 

このカメラでは、次の富±フイルム製別売アクセヴ U — を使用でさます。 


巧電式バッテリー NP -4 已 A : U チウムイオンタイプの薄型充電式電 


バッテリーチャージャー BC -45 W :充電式ノ（ッテリー NP-4 已冉 




を巧電しまず。充電時間は約1吕〇分 （+20 むにおいて）です 


の 


(冉 C100V 〜吕40\/、已 0/60HZ 対応)。 





A/V (音声/映像）ケーブル AV - C 1 :カメラとテレビを接続でを 
ます。 




HD プレーヤー HDP - L 1 : A イビジョンテレビと接続して SD/ 
SDHC カードの静止画や動画を再生することびできます（接続には 
巿販の HDMI ケーブルび必要です)。 




《最新情報については、實±フイルムホームページをご覧ください。 

htt 日 :// fujifilm.j 日 / 日 ersona ン di 邑け alcamera/index.html 
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困つたとをは 

L トラブルシユーテイング /FAQ 


カメラの動作びおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行って 
わ改善されない場合は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

■浸水してしまつたとさ 


1 症が 1 

処置 

函 

富水につレて 

誤って、水中でバッテリーカバーを開けてしまいました。 

電源を入れずに、そのまま牌社サー 
ビスセンターに修理をご依頼くださ 
し、。 

13白 

誤って、水中でバッテリーカバーび完全に閉じていな 
いとをに、水につけてしまいました。 


■電源とバッテリー 


1 猫犬 1 

ここをチェック！ 

処置 

题 

バッテ1」一、 

電源について 

ON/OFF (電源） 
ボタンまたは因 
(再を）ボタンを 
押してち電源び才 
ンにな D ません。 

バッテ U —び消耗していませんか？ 

充電ずるか、充電済みのバッテ1」一 
を使ってください。 

1日、 

18 

バッテ IJ 一を正しい向さで入れてい 
ますか？ 

バッテ U —を正しい方向で入れ直し 
て < ださい。 

18 

バッテ1」ーカバ…はさちんと閉まつ 

てまずか？ 

バッテ U —カバーをしっかり閉めて 
<ださい。 

20 



103 








トラブルシューティング/ FAQ 


1 症げ 1 

ここをチェック！ 

処置 

圃 

バッテ1」一、 
電源について 

バッテ1」一の消耗 
び早いです。 

非常に寒いところで力^ラを使って 
いませんか？ 

バッテ U —をポケッ h などで温めて 
おいて、撮影の直前に取 D 付けて< 
ださい。 

- 

バッテリーの端テがミちれていません 
か？ 

バッテ1」一の端モ部分を乾いたされ 
いな巧で巧いて < ださレ。 

- 

撮影モードび這をに設定されてい 
ませんか？ 

バッテ U —を長持ちさせたい場合は、 
a ( AUTO ) での撮影をおずずめし 
ます。 

33 

田 AF モードを园自動追尾に設 

定してレませんか？ 

バッテ U —を長持ちさせたい場合 

は、 IBAF モードを圆センター 

固定に設定して撮影して < ださい。 

7白 

同じバッテ U —を長時間使っていま 
せんか？ 

バッテ U —の寿命の可能性びあ D ま 
す。新品のバッテ U —と交換して< 
ださい。 

- 

バッテ1」一の消耗 
び早いです。 

陋測位を 团 常時 ON に設定して 
いませんか？ 

バッテ U —を長持ちさせたい屬合 
は、陋測位を田電源 ON 時のみ 
または OFF に設定してください。 

白3 

陋移動軌跡を ON に設定していま 
せんか？ 

バッテ1」一を長持ちさせたい墙合 
は、陋移動軌跡を OFF に設定し 
てください。 

白4 

使巧中に電源び才 
フになってしまい 
ふし/こ 0 

バッテ U —残量び少なくなっていま 
せんか？ 

充電するか、充電済みのバッテ U — 
と交換して < ださい。 

16. 

1呂 
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トラブルシューティング /FAQ 


1 猫犬 1 

ここをチェック！ 

化置 


巧電について 

充電び開始されま 
せん。 

バッテ IJ 一は入ってレますか？ 

バッテ1」一を入れて < ださい。 

16 

バッテ IJ 一は正しい向さで入ってい 
ますか？ 

バッテ U —を正しい方向で入れ直し 
て < ださし'1。 

16 

充電時間びかかり 
すぎます。 

非常に寒いところで巧電を巧ってい 
ませんか？ 

低温時は、充電時間び長くなると定 
びあ0ます。 

- 

充電中に充電ラン 
プび点滅して充電 
で定ません。 

バッテ IJ 一の端テびミちれていません 
か？ 

バッテ U —をいったん取り出して、 
端子部分を乾いたをれいな巧で巧い 
てから、入れ直してください。 

- 

バッテ IJ 一の寿命または故障の可能 
性びありまず。 

新しいバッテ U —と交換してくださ 
い。それでち充電で定ないと定は、 
醉社サポートセンターにお問い合ね 
せ < ださい。 

12己 


■メニューなどの設定時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

醒 

にュ ーが英語で表示されてい 
ます。 

函言語/ LANG . び ENGLISH になつ 

てレませんか？ 

言語設定を日本語にしてください。 

2已、 

92 
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トラブルシューテイング/ FAQ 


■撮影時 


1 症げ 1 

ここをチェック！ 

処置 

pi^ 



撮影可能枚数び日になっていませ 

新しいメモ1」ーカードを入れるか、 

1日、 



んか？ 

不要なコマを消去して < ださし、。 

4白 



メモ IJ 一力ード、内蔵^>^モ|」一は 

カメラでフォーマツトしてくださ 

白3 



フオーマットされていますか？ 

し、。 


シャッターボタン 

メモ U — 力ードの接触面（金色の部 

メモ U — 力ードの接軸面を乾いた柔 



を押してち撮影で 

分）び巧れていませんか？ 

らかいなで巧いて < ださい。 


基本撮影に 

さません。 

メモ U —力ードび壊れている可能性 

新しいメモ U —カードを入れて<だ 

1白 

つぃて 


びあります。 

さい。 



バッテリー残量びみなくなっていま 

充電するか、充電済みのバッテ U — 

16. 



せんか？ 

と交換して < ださレ。 

18 



電源びオフになっていませんか？ 

電源をオンにして < ださし、。 

24 


撮影後、映撒び消 


フラッシュを充電するために黒い画 

■ 


えて黒い画面にな 

フラッシュ撮影しましたか？ 

面になることびあ D ますので、その 



りました。 


ままお待ち < ださい。 

■ 



近距離のちのを撮影しよラとしてい 
ませんか？ 

マク□を設定してください。 

42 

ピン w こ 

つぃて 

ピントを合わせら 
れません。 

マク□のまま、遠くのものを撮影し 
よラとしてレませんか？ 

マク□を解除して < ださい。 

才ートフオーカスの苦手な被写体 
(晒 40) を撮^しようとしてしぽせん 
か？ 

AF/AE □ック撮影して<ださい。 

40 




シャッターボタン 




バノラマ撮影 

を押してちバノラ 

インジケーターランプび僵色に点な 

インジケーターランプび消灯するま 

13 

について 

マ撮影でさませ 
ん /。 

してし'!ませんか？ 

でお待ち < ださい。 
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トラブルシューティング /FAQ 


1 症状 1 

ここをチェック！ 

処置 

國 

顔キレイナビ 
(顔検出機能） 
につレて 

顔キレイナビ（顔 
検出機能）び設定 
でをません。 

顔キレイナビ（顔検出機能）び設定 
でさない撮影モードになっていませ 
んか？ 

J 最影モードを変更してください。 

32、 

127 

顔をお出でをませ 

サングラス、帽子や前髮などで顔の 
一部び隠れていませんか？ 

なるべく顔の全体が見えるよラにし 
て < ださし'1。 

3白 

撮影したい人物の顔び、構図内でル 
さずざませんか？ 

顔び大定く写るよラにちラずこし近 
づいて撮影してください。 

人物の顔び横向きまたは斜めに傾い 
てレませんか？ 

顔び正面を向いているほラび、検出 
しやす< な0ます。 

カメラび傾レてレませんか？ 

カメラをまっすぐに構えたほラび、 
検出しやずくなります。 

2白 

人物の顔び暗<なレですか？ 

で定るだけ明るい条件で撮影して< 
ださレ。 

— 

ピントを合わせた 
い顔にピントび合 
レません。 

複数の顔び検出されているとさに、 

中巧付おになレ顔にピントを合わせ 
よラとしてレませんか？ 

合わせたレ顔が画面の中央に来るよ 
ラに構図を変えてくださレ。構図を 
変えたくない場をは、顔キレイナビ 
を使わずに AF/AE □ック撮影して 
<ださい。 

40 

マクロ（近距 
離）について 

マクロ（巧胆離）び 
設定でさません。 

マク□び設定できない撮影モードに 
なってレませんか？ 

撮影モードを変更してください。 

32、 

127 
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トラブルシューティング /FAQ 


1 症げ 1 

ここをチェック！ 

処置 

围 

フラッシュに 

〇いて 

フラッシュび発光 
しません。 

フラッシュび発光しない撮影モード 
になっていませんか？ 

撮影モードを変更して<ださレ。 

32 

バッテリー残量びみなくなっていま 
せんか？ 

充電するか、充電済みのバッテ U — 
とを換して < ださい。 

16. 

18 

連写び設定されていませんか？ 

回連写を OFF に設定してくださ 

い。 

7白 

マナーモードに設定されていません 
か？ 

マナーモードを解除して<ださい。 

白2 

フラッシュ設定び® (発光禁止） 
になってレませんか？ 

フラッシュを感（発光禁止）政が 
に設定して < ださい。 

43 

使いたいフラッ 
シュ設定を選べま 
せん。 

使いたいフラッシュを選べない撮影 
モードになっていませんか？ 

撮影モードを変更して<ださい。 

32 

マナーモードに設定されていません 
か？ 

マナーモードを解除して < ださい。 

白2 

フラッシュび発光 
したのに撮影した 
画像び暗いです。 

被写体から離れすざていませんか？ 

フラッシュ撮影可能距離内で撮影し 
てください。 

124 

フラッシュを指などでふさいでいま 
せんか？ 

カメラを正しく構えてください。 

2白 

撮影した 
画像の異常に 

ついて 

画像びぼやけてい 
ます。 

レンズ保護ガラスに指紋などの帝れ 
びつレてレませんか？ 

レンズ保護ガラスを清掃してくださ 
い。 

134 

レンズな護ガラスに指などびかかっ 
てレませんか？ 

レンズ保護ガラスに指びかからない 
よラにしてください。 

29 

撮影時に AF フレーム（赤点巧）と 
!AF び表示されてレませんでした 
か？ 

しっか0とピントを合わせてから撮 
影してください。 

30' 

113 

撮影時にび表をされていません 
でしたか？ 

手ブレの可能性びあ0ます。フラッ 
シュ撮影をするか、=脚を使巧して 
ください。 

43 
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トラブルシューティング /FAQ 


1 症状 1 

ここをチェック！ 

処置 

题 

撮影した 
画像の異常に 
ついて 

画像に点状のノイ 
ズびあります。 

気温の高いところでス□-シヤッ 
ター（長時間露光）撮影しませんで 
したか？ 

CCD の特性によるちので、故障で 
はありません。 

— 

画像に縦筋状のノ 
イズび撮影されま 
す。 

高温嚴境で連続使用をしていません 
か？ 

しばら<電源オフにした後でご利用 
<ださレ。 

24 

撮影すると定に紫 
色や白い縦スジ 
(ス S ア）び出る 
ことびあ0ます。 

高温環境で連続使用をしていません 
か？ 

被写体に非常に明るい部分びあると 
紫色や白い縦スジが出る場合びあ 
りますが、 CCD 特有の現象で、異 
常ではありません。動画では記録さ 
れますび、静止画には記録されませ 
ん。動画撮影時は光源など明るい被 
写体び画面付近に入らないよラにし 
て}最影ずることをおすすめします。 

已7 

撮影画面内に太陽や照明など明るい 
被写体び入つていませんか？ 

GPS 

につし'!て 

測位に時間びかか 
ります。 

しばら < 測位でをなレ状態でしたか？ 

しばらく測位びでをなかった状態び 
続いたり、陋測位を田電源 ON 
時のみにした直後や力^ラの電源を 
オンにした直後は、測位に時間びか 
かる場合びあります。 

36 

晒 測にを巧電源 ON 時のみにし 

た直後ですか？ 

カメラの電源をオンにした直後でず 
か？ 


■動画時 


1 症状 1 

ここをチ;!;ック！ 

処置 

醒 

動画撮影 
について 

カメラの動作音 
び気になります。 

ズーム操作していませんか？ 

ズームを固定して撮影して < ださい。 

2白 
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トラスレシューティング /FAQ 


■再生時 


1 猫犬 1 

ここをチェック！ 

化置 

围 

1コマ再生に 
つぃて 

画像び粗<表示 
されます。 

他の力^ラで記録した画像ではあり 
ませんか？ 

他のカメラで記録した画像はきれい 
に表示でさなレことびあります。 

- 

拡大表示でさま 
せん。 

画像サイズを晒]に IJ サイズした画 
像ではありませんか？ 

画像サイズを晒 J に1」サイズした画 
像は、再生ズームびでさません。 

- 

他の力^ラで記録した画像ではあり 
ませんか？ 

他のカメラで記録した画像は再を 
ズームびでさなレことびありまず。 

- 

動画再生 
について 

カメラから音び 
出ません。 

力^ラの再を音量の設定びかさ< 
なっていませんか？ 

再生音量を調節して < ださし、。 

白7 

撮影中にマイクを手などで成さいで 
いませんでしたか？ 

撮影時はマイクを*さびなレで<だ 
さし、。 

已7 

再生中にスピーカーを手などで&さ 
いでし1ませんか？ 

再生中はスピーカーを讯さびないで 
<ださい。 

巳8 

消去について 

逞おした画像を 
消去でさません。 

プ□テクトされていませんか？ 

プ□テクトを賴除して<ださい。プ 
□テクトを賴除ずるとさは、プ□テ 
クトを巧なったカメラをお使いくだ 
さし、。 

86 

全コマ消去した 
のに画像び残つ 
ています。 

コ7 N 日.に 

つぃて 

コマ NO . の連番 
び機能しません。 

バッテ1」一や ><モ|」一力ードを交換 
するとをに電源を切らずにバッテ 

1」 -か を開けませんでしたか？ 

バッテ U — やメモ U — カードを交 
換ずるとさは、必ず電源をオフにし 
てください。電源を切らずにバッテ 
U — カバーを開けると、コマ N 0.の 
連番び機能しないことびありまず。 

白巨 
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トラブルシューティング /FAQ 


■接続時 


1 症状 1 

ここをチェック！ 

処置 

國 

テレビとの接 
続について 

テレビに画像、 
音声び出ません。 

カメラとテレビび正しく接続で定て 
いますか？ 

確認して正しく接続し直してくださ 
い。 

60 

動画再生中に専巧 A/V (音声/映像） 
ケープルを接続しませんでしたか？ 

動画再ををいったん停止させてから 
接続し直してください。 

已8、 

60 

テレビの入力び「テレビ」になって 
し、ませんか？ 

テレビの入力を「ビデオ」にして< 
ださい。 

— 

國ビデオ出力び PAL になってい 
ませんか？ 

日本国内で使用する場をは NTSC に 
してください。 

100 

テレビの音量びルさくなってレませ 
んか？ 

テレビの音量を調節して < ださい。 

_ 

テレビの画像が 
黒白になってし 
まいました。 

國ビデオ出力び PAL になってい 
ませんか？ 

日本国内で使用する場合は NTSC に 
してください。 

100 

パソコンとの 
接続について 

パソコンび力^ 
ラを認識しませ 
ん》。 

USB ケープ J レび正し<接続されて 
し'!ますか？ 

確認して正しく接続し直してくださ 
い。 

68 

プリンターと 
の接続に 
つレて 

接続したのにプ1」 
ントでさません。 

USB ケープルび正し<接続されて 
レますか？ 

確認して正しく接続し直してくださ 
し、。 

71 

プ IJ ンターの電源は入っています 
か？ 

プ1」ンターの電源を入れて < ださい。 

_ 

1枚ずつしかプ1」 
ントされません。 

PictBridge 対応のプリンターでプ 
IJ ントしてレますか？ 

プ U ンターの仕様やプ U ントサービス 
によっては、各画像を1枚ずつしか 
プ1」ントでさなレことびあります。ま 
た、日付び入らないことびありまず。 

— 

曰時び印字され 
ません。 


思ったときは 111 









トラブルシューティング/ FAQ 


■その他 


1 猫犬 1 

ここをチェック！ 

化置 

围 

カメラの動作 
などについて 

カメラのボタン 
などを操作して 
ち動さません。 

一時的に誤作動を起こしている可能 
性びあります。 

バッテ IJ 一をいったん取 D 外して、 
再び取り付け直してから操作してく 
ださし、。 

21 

バッテリーの消耗び原因として考え 
られます。 

新しいバッテ U —または巧電済みの 
バッテ U —と交換して < ださい。 

16, 

18 

カメラび正常に 
作動しな<なつ 
てしまいました。 

一時的に誤作動を起こしている可能 
性びあります。 

バッテ IJ 一をいったん取り外して、 
再び取り巧け直してから操作してく 
ださい。それでち正常に作動しない 
とさは、弊社修理サービスセンター 
に修理をご巧頼ください。 

21、 

139 

音について 

音びでません。 

マナーモードに設定されていません 
か？ 

マナーモードを賴除して<ださい。 

白2 
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I 警告表示 _ 

液晶モニターに表示される警告には、 UTF のちのびあ0ます。 


警告表示 

警告内容 

化置 

亡 3 (赤点灯） 

バッテ IJ 一の残量びみな < なって 
し、まず。 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換して< 
ださい。 

¢=3 (赤点滅） 

バッテ U —の残量びあ D ません。 

が 

シャッタースピードび遅く、手ブ 
レを葬生しやずい巧態です。 

フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーン 
やモードによっては、兰脚のご使用をおすすめし 
ます。 

?AF (ホ点灯） 

AF フレームのおは 
撮影メニューの設定に 
よって異な0まず 

ピン ト 合わせびでさません。 

• AF/AE □ック機能を使って、同じ距離の他の 
被写体にピントををねせてから、構図を蜜えて 
ください（醒140)。 

•近距鄙撮影の場合は、 出マク □を設定してく 
ださし、 

?AE 

被写体び明るすぎる、または暗ず 
ぎるために適正な明るさで撮影で 
さません。 

被写体び暗いとをは、フラッシュを使ってくださ 
い。ただし、適切な明るさ（露出）ではあ0ませ 
んび撮影でをます。 

絞り、シャッター 
スピード表示（赤点な） 

フォー カス エラー 

または 

電源を入れ直してください 

カメラび誤作動または故障してい 
まず。 

-電源を入れ直してください。 

-電源のオン/オフを繰り返してください。それ 
でち警告表示び消えないとさは、醉社修理サー 
ビスセンターに修理をご巧頼ください。 

カードびありません 

メモ IJ ーカードび入っていない巧 
態で 圍画像 コピーを選びました。 

力^ラにメモ1」ーカードを入れてください。 
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警告表示 


警告表示 

警告巧容 

処置 

フォーマット 

されていません 

^モ1」一力ードまたは内蔵^モ1」一 
びフォーマツトされていません。 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ1」一をカメラで 
フオーマットしてください （ HO 日3)。 

メモ1」一力ードがパソコンで 
フォーマツトされています。 

メモ U —力ードをカメラでフオーマッ ト してく 
ださし、 (晒日3)。 

><モ|」一力ードの接触面（金色の 
部分）がちれています。 

メモ U —力ードの接触面を、乾いた柔らかレ巧な 
どでよく巧いてください。また、フオーマットび 
必要な場合びあります（國日3)。それでち警告表 
示び消えなレ場合はメモ IJ ーカードを交換して 
<ださい。 

力^ラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をごな頼<だ 
さし、。 

力ードエラー 

^モ1」一力ードび力^ラでフォー 
マットされていません。 

メモ IJ 一力ードをカメラでフオーマッ ト してく 
ださし、 (晒日3)。 

^モ1」一力ードの接触面（金色の 
部分）びミちれています。 

メモ U —力ードの接触面を、乾レた柔らかレ布な 
どでよく巧いてください。また、フオーマットび 
必票な堤合びあります（國日3)。それでち警告表 
示び消えなレ場合はメモ IJ ーカードを交換して 
<ださい。 

力 ラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をごな頼<だ 
さし、。 

非対応の^モ1」一力ードです。 

弊社動作確認済みのメモ IJ 一力ードを挿入して 
<ださい。 

^モ1」一力ードが壊れています。 

プ□テクトされた 
カードでず 

メモリーカードの書を込み禁止ス 
イッチび 「 LOCK 」 側になってい 
ます。 

メモ U —力ードの書き込み禁止スイッチを元に 
戻し、誤記録防止の□ックを外してください 
(醒122)。 

動画記録でさません 

パソコンでフォーマットした^モ 

U —力ードのため、動画記録び間 
に合いません。 

メモ U —力ードをカメラでフオーマッ ト してく 
ださし、 (晒日3)。 
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警告表示 


警告表示 

警告内容 

化置 

四空さ容量びありません 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ 

U —に空き容量びないため、画像 
を記録/コピーでさません。 

画像を消去するか、空き容量のあるメモ1」一力一 
ドを使用してください。 

ID 空さ容量があ0ません 

メモリーがいつぱいです 
カードを入れてください 

記録でさませんでした 

画像を記録する空き容量びありま 
せん。 

画像を消去するか、空き容量のあるメモ1」一力一 
ドを使用してください。 

^モリーカードまたは内蔵メモリー 
びフオー マツ トされていません。 

><モ|」一•カードまたは内蔵^モ1」一をカメラで 
フォーマットしてください（晒日3)。 

メモ IJ 一力ードとカメラ本体の接 
触異常またはメモ IJ ーカードの異 
常のため記録できません。 

^モ1」一力ードを入れ直すか電源の ON/OFF を 
繰り返してください。それでち警告表示び消えな 
いとをは、脾社修理サービスセンターに修理をご 
依頼ください。 

再生でさません 

正常に記録されていないファイル 
を再生しよラとしました。ちしく 
は他のカメラで記録した青争止画ま 
たは動画を再生しよラとしました。 

このファイルは再をでをません。 

メモ IJ 一力ードの接触面（金色の 
部分）びミちれていまず。 

><モ|」一■カードの接触面を、乾いた柔らかい巧な 
どでよくないてください。また、フォーマットび 
必要な場合があります（國目3)。それでち警告表 
おび消えない場合 r は^モ1」一力ードを交換して 
くださレ。 

カメラび巧障しています。 

牌社修理サービスセンターに修理をご依頼くだ 
さし、 

枚数制限をこ元ています 

已日日0枚け上の画像をピクチャー 
サーチしようとしました。 

巳日日日枚が上の画像はピクチャーサーチでさま 
せん。 

複数指定消去を枚数制限な上の画 
像で実行しよラとしました。 

曰日曰 枚を超える画像では、複数指定消去は実行 
でをません。 
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警告表示 


警告 表示 

警告巧容 

処置 

コマ N 0.の上限です 

つマ NO . わ i 「9白9-曰9日日」に達 
しているため、これ政上撮影でを 
ません。 

フォーマツトしたメモ IJ 一力ードをカメラに入 
れて、 国コマ No . を新規に設定します。撮影す 
ると、コマ No . び「100-日〇01」から付けられ 
ます。 国コマ No . を連番に戻ずと、引さ続さ撮 
影でさます。 

プ□テクトされていまず 

プ□テクトされているファイルを 
消去しよラとしました。 

プ□テクトしたファイルは消去でさません。プロ 
テクトを賴除してください（醒)86)。 

函画像びありません 

メモ1」一力ードまたは内蔵^モ 
リーに画像びないとをに、メモ 

U 一力ードまたは内蔵^モ1」一へ 
画像をコピーしよラとしました。 

コピーずる画像びなレため、画像をコピーするこ 
とはでさません。 

也！ 画像びありません 

m トリ 5 ングでさません 

m の画像を卜 US ングしよラと 
し ぶ し7 し 0 

これらの画像は 卜 IJS ングでさません。 

卜 US ングでさません 

他の力^ラで撮影した画像または 
壊れた画像をトリミングしよラと 

U cK し/こ0 

これ Uth 予約でさません 

DP 0 F のコマ設定で] 000コマ 
iU 上のプ1」ント指定をしました。 

同ーメモ IJ 一力ード内でプリント指定でさるコ 
マ数は日日日コマまでです。別の^モ1」 ー カード 
にプリント予約したい画像をコピーして、プ1」ン 
卜予約して < ださい。 

〇 実行でさません 

〇、〇、 晒] の画像を EI に1」 
サイズしよラとしました。 

これらの場合、 IJ サイズはでさません。 

〇 実行でさません 

0、 晒] の画像を 〇 に IJ サイズ 
しよラとしました。 

m 実行でさません 

m の画像を 晒] に IJ サイズしよ 
ラとしました。 

設定でさません 
巧 設定でさません 

プ1」ント予約でをない画像または 
動画にプリント予約しよラとしま 
した。 

プ U ント予約でさません。 
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警告表示 


警告表示 

警告 内容 

化置 

回面でさません 
巧回面できません 

プロテクトされているファイルを 
回転しようとしました。 

プロテクトしたファイルは回鼠でさません。プロ 
テクトを解除してください（國8日)。 

他のカメラで撮影した画像または 
動画を回転しよラとしました。 

回鼠でをません。 

巧実行で击ません 

他のカメラで撮影した画像、動画、 

これらの画像、動画は、画像加工または赤目補正 
でをません。 

里実行でさません 

または再生でさない画像を画像加 
エまたは赤目補正しよラとしまし 
た。 

DISP を長巧しして7ナー 
モードを解除してください 

マナーモード時にフラッシュや音 
量を設定しようとしました。 

マナーモード時は、フラッシュや音量の設定はで 
をません。フラッシュや音量を設定したい墙合 
は、マナーモードを解除してください。 

接続でさませんでした 

バソコンまたはプリンターとの通 
信びでさませんでした。 

-バソコンまたはプ1」ンタ…の電源び入っている 
か確認してください。 

-バソコンまたは USB ケープルの接続を確認し 
て < ださい。 

プ U ン ターエラー 

用紙またはインクび切れているか、 
その他のプ U ンターエラーび謂生 
しています。 

-プ IJ ンターの用祇切れやインク切れびないか確 
認してください。 

-プ IJ ンターの電源をいったん切ってから、再び 
入れて < ださい。 

-お使いのプリンターの使用説明書をお読みくだ 
さし'!。 

プ U ン ターエラー 
再開し ます か？ 

用紙またはインクび切れているか、 
その他のプ U ンターエラーび発生 
してレまず。 

プ U ンターの巧紙切れやインク切れびないか確 
認して<ださい。プ U ンターエラーを解消すると 
自動的にプ U ントび再開されます。確認後もエ 
う一木 ッセージび消えない場合は MENU/OK ボタ 
ンを押して、プ1」ントを再開してください。 
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警告表示 


警告 表示 

警告巧容 

処置 

プリントでさません 

他の力^ラで撮影した画像または 
プ1」ンターび画像フオーマットに 
巧庇していない画像をプ U ントし 
よラとしました。 

-お使レのプ IJ ンターの使用説明書をご實にな 
り、プ U ンターび」 FIF - JPE 白、 Exif - JPEG 形 
式の画像フォーマットに対応しているかご確認 
<ださい。対応していなレ場合はプ U ントでを 
ません。 

-このカメラで撮影した デー タな外はプリントで 
をないことびあります。 

プ U ントでさないコマでず 

他の力ラで撮影した画像（苗） 
または動画をプ1」ントしよラとし 
ふしブし〇 

-動画はプ1」ントでをません。 

-このカメラで撮影した デー タな外はプリントで 
をないことびあります。 
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便利にほいこなす 

何かと便利な機能/操作 


^バッテ^—を長持ちさせるには 


し U 下のように設定するとバッテ U —び長持ちするようになります。 


回顔キレイナビ（函3日） 
狂 IAF モード（围 79) 

田 LED ライト（围 80) 

陋測位（國日 3) 

陋移動軌跡（國日 4) 

圃モニター表示（围 97) 

晒3ブレ防止モード（围目 8) 


今 


OFF 

圆センター固定 

OFF 

OFF 

OFF 

画節電 ON 

OFF 



吕秒タイマーでブレ防止 

シャッターボタンを押す隙にカメラび動<のを防ざたいと去に便利です。 

みんなでタイマーで集合写真 

シャッターボタンを押す人びフレーム内に入るまでカウントダウンを開始しません。 
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何かと便利な機能/操作 


® 顔キレイナビ機能の语利な使いち _ 

四顔キレイナビ （围 39) を ON にして撮貢ミすると、政下のような機能び使えます。 

C 影 ） •セットアップ六ニューの 回 撮影画像表示を画像拡大チェックにすると、撮影後 
に顔を拡大して確認でさまず。 

今回 撮影画像表示（围9已） 

. セットアップ分ニューの 囚赤目補正を ON にすると、検出した人物のホ目を補 
正で去まず。 

今◎赤目補正 （围日 8) 

( 酷 ）• 再生時に ▼ を押すと、顔を拡大でをます。 

- 吟「撮影した画像を見る」（围 31) 

-スライドシヨー時に顔を拡大でをます。 

吟圆スライド シヨー (围扫日） 

-顔で人物を検索でさます。 

吟囚ピクチャーサーチ （國已 1) 

-顔の部分のみを拡大して切り取れます。 

4 ■ロトリミング （國 86) 

(プリント) •撮診した人数分、自動でプ U ント枚数を設定でをます。 

「プ U ンターにカメラをつないでプリントする」（围 71) 
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何かと便利な機能/操作 


F 


使って便利11なるほど機能 


フラッシュ有り無し比較 

今撮影ニュ ーの囚撮影モードをゅそ高感度2枚撮り （围 33) に設 
定して撮影し、 マルチ 再生（围 48) で2 コマ 表示ずる。 

被写体が動いている 

今撮影;>< ニューの旧 AF モードを园自動追尾に 設定する（围7日)。 


接近して撮影するとき、被写体が暗い 

今田 LED ライト （围 80) を ON に設定する。 


画像の明るさを細か<調整 

今撮影メニュ ーの因 撮影 モー ドを P プ□グラム （围 33) に設定して、 
適切なホワイトパランス（國7功を選択してから露出補正（围 41) を 
調整する。 
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I メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影が数/記録時囲 

標準撮影枚数および撮影時間の枚数は目まです。実際の撮影枚数および撮影時間は、 
撮影条件やメモ U —カードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示され 
る記録枚数‘時間は規則正しく減かしないことびあります。メモリーカードなしでも、 
数枚程度の試し撮0は巧能です。 


記録媒体 

内蔵メモリー 
(約 10 MB ) 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

因画質モード 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

FINE 

NORMAL 

静止画 

[OSH 

mm 



550 

巨 40 

1100 

]2白0 

2210 





780 

830 

1巳70 

1680 

3160 





1 100 

1260 

2200 

2巳40 

4420 




820 

1 巳 40 

1 己 40 

3090 

32白0 

巨200 



msm 

1420 

23 巳 0 

2呂己〇 

4710 

巳740 

日4已〇 



■a 

2070 

2 呂 30 

4150 

巳巨80 

8330 

114已已 

動画’1 

阳 1280 で 

1 砂 

11 分 

24分 

48分 

四 

日秒 

28 分 

已8分 

] ]6分 


*1 動画を連続して記録する場合、 2 G 目で自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度 


シャツ タ—ボタンを押してください。 

"2 HD 動画を撮影ずるときは、 class 感凹上のメモ U - 力ードをご使巧ください。 
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L まな仕様 


システム 


型番 FinePix XP 3 日シ U -ス： 

有効画素数 約 142 日万画素 

撮像素子 1/2.3 型正方画素 CCD 原色フィルター採用 

記録メディア - 内蔵メモ U - (約 1 日 M 巨） 

- SD / SDHC/SDXC メモ U - 力ード（弊社推寶品） 

記録方式 -静止画 ； DCF 準拠（圧縮： Exit Ver .2.3 JPEG 準拠 /DPOF 対応） 

_ . 動画 ： DCF 準拠 (AVI お式、 Motion JPEG ) _ 

記録画素数 - 114:3 (4320 X 3240) . 田16 

(ピクセル） - 134:3 (3072 X 2304) * 1316 

-回 4:3 (2048 X 1536) * 回 16 

レンズ -ち称； フジノン光学式已倍ズームレンズ 

* 焦扇距離 ： f 二巳.日 mm 〜 2 己.日 mm 

(35 mm フィルム換算：約 28 mm 〜約 14 日 mm 相当） 

-開が F 値： F 3.9 胞角）〜 F 4.9 遵遠） 

デジタルズーム • 4:3 : 約白. 8 倍（光学日倍ズームと併用最大約 34 倍） 

-16:9: 約已 .1 倍（光学日倍スームと併用最大約2日倍） 

絞り F 3.9/ F 6.2 (広角）、 F 4.9/ F 8.0 皆遠） 

撮影可能節囲 -標華； [広角]約6日 cm 〜〇〇、[望遠]約1.日 m 〜〇〇 

(レンズ先端面か6 • A (マク n ) :监翔約目 cm 〜約 8 日 cm 、 [望謡約 40 cm 〜約 80 cm 


3 け jZU A mu 

9 (3072 X 1728) 
9 (1920 X 1080) 


の距離) 


撮影感度 AUTO 、 ISO 100/200/400/800/1600/3200 (標準出力 感度) 

測光方式 TTL 256 分割測光 


I 


露出制御 


フ n グラム AE 


露出補正 


-2 EV 〜 +2 EV 、1/3 EV ステップ 
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主な仕様 




■システム 


手プレ補正機能 

光学式手ブレ 

シャッタースピード 

- 4秒〜1/2日日日秒（全モード合わせて） 

(メカニカル 
シャッター拼用） 

.1/4 秒〜1/2日日日秒 ( AUTO モード） 

連写 

連写速度：約 0.8 コマ/秒、最大3コマ 

フォーカス 

•モード：シングル AF 

• AF 方式： TTLZI ントラスト AF 

- AF フレーム選択：センター固定/自動追尾 

ホワイトパランス 

シーン自動認識オート/プリセット（晴天/曰陰/昼光色堂光打/昼白色壁光な/ 
白色堂光灯/電球） 

セルフタイマー 

日 FF /2 秒 /1 日秒/恋するタイマー/みんなでタイマー 

フラッシュ 

* 方式：才ートフラッシュ 
-撮影可能節囲（感度： AUTO 時）： 

-標準：监翔約7日 cm 〜約 3.1 m 、 陸識約 70 cm 〜約 2.7 m 
- A (マク n ) :約3日 cm 〜約 80 cm 

フラッシュ発光 

-赤目補正 OFF 時： AUTO / 強制発光/発光禁止/ス n —シンク n 

モード 

-赤目補正 ON 時：赤目軽減 AUTO / 赤目軽減+強制発光/発光禁止/ 

赤目軽減+ス □- シンク n 

液晶モニター 

2.7 型カラー液晶モニター約23万ドット（視野率約目6%) 

動函 

匹 11280 (1280 X 72日 ） /M (640 X 48日)、30フレーム/秒、音声付き（モ 
ノラル） 

言語設定 

日本語、 ENGLISH 

地図データベース 
の作成時期 

2日1日年10月 
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入出力端子 


主な仕様 


ビデオ出力 NTSC/PAL 方式（モノラル音声付さ） 

デジタル入出力 US 巨 2.0 High - Speed 、 MTP/PTP 接続 


1電源部、その他 1 

電源 

充電式バッテリー NP-4 已 A 咐属） 


パッテリー作動可能 

-パッテリーの種類： NP -4 已 A 


枚数の目を 

-撮影枚数：約吕00巧 

CIPA 規格による。撮影モードは AUT 日時、バッテ1」一は付属のちの、 

記録メディ 


アは SD メモ U —力ードを使用し測定。 

* ミち意；バッテ U —の充電容量により撮穀可能枚数の変動びあるため、 

ここに示す 


バッテ U 一 •(乍動可能枚数を保証するをのではありません。低温時ではバッテリー 


作動巧能枚数びかな < なります。 


本体がお寸法 

9目ぶ mm X 白 7.7 mm X 23.1 mm * (幅 x 高さ x 奥巧き） 

* 巧起部含まず、奥行は最薄部表記 


本体質量 

約148呂（付属バッテ U-、 メモ U- 力ード含まず） 


撮影時質量 

約16已 g (付属バッテ1」一、；><モ U - 力ード含む） 


動作環境 

温度： -10 で〜+40に 

湿度：100/〇〜8日〇/〇 (結露しないこと） 
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主な仕様 


^ Mj くッテリ ー NP -4 已 a 


公称電圧 3.7V 

公称容量 720 mAh 

使用ミ豆度 0で〜+4日に 

本が巧'お寸法 31 .0mm X 39.6mm x 6.0mm 

(幅 X 高さ X 厚み） 

質量 約1日.巳呂 


^[パツテリーチヤージヤ ー BC -4 己 B 


定格入力 AC1 日 0V 〜 240V 50/60 Hz 

入力容量 6.0VA (100V/240V) 

定格出力 DC4.2V 己已 0mA 

適合パッテリー FUJIFILM 充電式バッテ1」一 NP-4 己 A 

充電時間 約120分 （+2 日ごにおいて） 

使用ミ豆度 0で〜+ 4日に 

外お寸法 46mm x 91 mm x 23mm (突起物を除く） 

(幅 X 高さ X 厚み） 

質量 約6日 g (本体のみ） 

※質量-外お寸法は、仕向け国によって異なります。 

①仕様、性能は、予告なく変更することびありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤 
りなどについての補償はご容赦<ださい。 
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各撮影モードで使用でをる機能について 


各撮影モードで使用でをる機能は政下のとおりです。 


施〇 P が〇 ♦ が ▲ 画 if •じみ• 公々 hi ：] か互わ子 ♦ 画な 


_ AUTO 
因 OFF 4 

な 

の 

因 ON が 


■^^^■ h ^ bbbbbbbd ^^^ dddddbbbd ^^ 

w^^^^^mmaaaammmmmmmmmmmmwsimaa 

■^^■^^^^国国〇国国国国国国国国国国国国国国国国国国 

I ^ H ^ Hheehi 
I ^^ Hhehi 


I ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 ^5 ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 ^9 

百百 百百，，， „= gghg „，，，， 


I ^^^^ I ^ ESHBBB ^ BBDD^DDDDDDDBBBBB 

I^^HHHDDBBBBDHHHDDDDDHHHBHH 
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各撮影モードで使用でをる機能について 


、'、、、、 一涅ぉモード 

巧能 〜 

iSfii 
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♦ 

め 

▲ 
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✓ 
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1 自動的に固定されます。 

2 OFF 固定 
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ご使巧前に必ずお読みください 


[ 巧全上のご注意 I 

このたびは弊社製品をお買上げいただ去、あ0びとラございます。 

• ご使用の前に r を全上のごま意」をよくお読みの上' 正しくお使い 
ください。 

-お読みになったあとは大切に保管してください。 

表お内容を無視して誤った使いちをしたと舌にをじるを害や障害の 
程度を巧の表示で説明しています。_ 

A -git この表示の場は「死亡または重傷などを負ラ可能性び想 
。"口定される」內容です。 

氏 . t 胃この表示の欄は「障害を負ラ可能性または物的損害の 
みび発生する可能性び想定される」内容です。 


お守りいただく内容の種巧を次の絵表示で説明しています。 

A 

このよラな絵表況ま、気をつけていただきたい性意喚 
起 J 内容です。 


このよラな絵表況ホ、してはいけない「禁止」巧容です。 

〇 

このよラな絵表示は、がず実行していただ<「強制」巧 
容です。 



を 

電最フラグを 
巧< 

異常が起さた目電源を切 D 、 電ミ也•パッテリーや AC パ 
ワーアダプターをかず。 

煙び出ている、異臭びするなど異常状態のまま使用する 
と、火が•感電の原因にな D ます。 

-お買上げ店にごネ目談ください。 

水めれ巧 止 

内部に水や黄巧を落とさない。 

水’異物び内部に入ったら、電源を切り、歪池-バッテ u - 
や ACW 口ーアブフターをかす。 

そのまま使用すると、ショートして义災•感電の原因にな 
0 ます。 

-お買上げ店にご相談ください。 

(§) 
里をシ+ワー 
室での库巧祭止 

風呂、シャワー室では巧用しない（防水機能付お種を 
除く)。 

火が • 感電の原因にな D ます。 


分解や改這は紀知こしない（ケースは淀巧に間けなし、)。 

火災-感電の原困にな0ます。 

落下などによって破損し，巧部び露出したときは、霞出 
^ 部に手を触れない。 

^ 感電した0、破損部でけびをする原因になります。 

接 ® Hit . 感電やけびにま意して速やかに電池’ /てッテ IJ - を取 D 出 
しお買上げ店にご相談ください。 

接続コードの上に重い巧をのせたり，加工した0,お理に 
引き。げたり、加なしたりしない。 

コー问こ傷ぴついて、火ぶ-感電の原因にな D ます。 

^ -コードに傷びついた場合は、お買上げ店にごホ目設くだ 

_ごい。_ 

Q 不を定な場所に置かない。 

パランスびくずれて倒れたり落下したりして、けびの原 
因にな0ます。 

移動中の巧巧はしない。 

^ 歩行中や自動車などの乗り物を運居しなびらの撮影、再 
*0^ 生などの操作はしないで < ださい。 

転倒、交通事故などの原因になります。 

A 雷び鳴日だしたら金属部分に軸れない。 

\jy ^雷す琴と語電琴こよ D 琴重の_原因 L こを D 串す。_ 

Q 指定列の方まで電池•バッテ U - を使用しない。 

電池は極性（雷 0) 表示と•お0に入れてくださし、。 

電池‘バッテリーを分解、加工、加熱しない。 

電池•バッテリーを落としたり、葡撃を加えない。 

U チウム電ミ也やアルカリ電巧は巧電しない。 

電巧•バッテリーをショートさだない。 

^ 要あ • バッテ U - を金属裝品と一経に巧管しない。 

バッテ U - を指定けかの巧要おで巧電しない。 

電池 -J ':ッテ1」一の破裂-液漏れによ0、乂が-けびの原 
_因になります。_ 

指定かの里ミ也 • バッテリーや AC パワーアダブターを使 
/ < r \ 用しない。 

^ 表示された電源空圧なかの電圧で®用しない。 

火災の原因にな D ます。 
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お取り扱いにご注意ください 


( S ) 

電池•バッテリーの巧が混れて、目に入ったり、巧膚や 
巧服に付着したときは、失明やけびのおそれびちるの 
で、ただちにをれいな水で巧い流し、ずぐに医師の治 
療を受ける。 

〇 

電化■"ッテ U —を庚窠ずる場合やな巧ずる場合には、 
端子部にセ\ンテープなどの街縁テープをはる。 

•他の金属や電池とおじると発义、破裂の原因にな0ま 
す。 


な 

メモリーカードは、乳幼剧こ触れさはなしにと。 

メモリーカードは、ルさいため乳巧巧び誤って飲み込む 
巧有封ホびあります。乳幼巧の手の届かない場所に保管 
してください。万一、孔巧巧び飲み込んだ場合は、た 
だちに医師と相談してください。 



么ま意 

S ) 

油煙、湯気、湿気、ほこりなどびをい場所に置かない。 
火が • 感電の原因になることびお0ます。 

( S ) 

異常な高温になる場所に因かない。 

恩を閉めをった自動車の中や、直射曰光び当たる場巧に 
置かないで < ださい。 

火災の原因になることびあ D ます。 

〇 

小さいお子様の手の届くところに置かない。 

けびの原因になることびお D ます。 

0 

本堅品の上に重いちのを置かない。 

パランスびくずれて倒れたり、落下したりして、けがの 
原因になることびあります。 

( S ) 

AC バワーアダプターを接続したまま移動しない 。 AC 
A ‘ワーアダプターを巧くときは、接続コードを引っ張ら 
ない。 

電源つードやケーブルび傷つ定、火が • 感電の原因にな 
ることびお0ます。 

〇 

電源プラグび痛んだり、コンセントの差し込みびゆるい 
ときは使巧しない。 

がぶ. 感電の原因になることびお0ます。 


本お品や AC バワーアダプターや巧電器をなや布団で 

0 

おおった0しなし、。 

熱びこを D ケースび変形し、义がの原因になることがあ 
D ます。 


〇 

お手入れの原や長時間巧用しないとをは、電巧 .1 切テ 
リーや AC ハでーアダプターを巧し、要源プラグを巧く。 
火が • 感電の原因になることびあ0ます。 

e 

t ® 居フラグを 
巧く 

巧電跨了をは巧電器をコンセントから巧<。 

コンセントにつけたままにしておくと火災の原因になるこ 
とび拓 D ます。 

〇 

フラッシュを人の目におづけて黄巧させない。 

一時的に視力に影響することびあります。 

特に排幼巧を撮影するとさは気をつけてください。 

〇 

メモリーカードを取日出す場合、力ードげ巧び出ず場合 
びありまずので、指で受け止めたをにカードを引を巧く 
こと。 

飛ぴ出したカードび当た0、けびの原因になることびあ 
0ます。 

A 

定期的な内部点お • 清掃を巧頼ずる。 

本製品の內部にほこりびたまり、火がや巧障の原因にな 
ることり艰 D ます。 

•2 年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店にご巧頼 
<ださい。 
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お取り扱いにごま意ください 


電源についてのご注意 

^;ご使用になるカメラの電池の種類をお確かゆの上お読み<ださい。 
電池-バッテ U - を上手に長くお使いいただくため.下記をお扇みく 
ださい。使い方を誤ると、軍お-バッテ U - の寿命び短くなるばかり 
か、液漏 n 、 発熱•発火の恐れびあります。 


fb 巧電式 U チウムイオンバッテリー使用機種_ I 

ぷバッテ1」_は出荷時にはフル充電されていません。お使いになる 
前に化ず充電してください。 

※パッテ U - を持ち運ぶときは，カメラに取り付けるか、ソフトケー 
スに入れて < ださい。 

■バッテ U —の特性 

•パッテ U - は使わな<てち、かしずつ放電しています。撮影の直前 
(1 〜2日前）に充電したバッテ U - を用意してください。 

•) くッテ U —を長<持たせるには、でをるだけこまめに電源を切ること 
をおすすめします。 

• 寒をおや恆温時では撮影で走る枚堅!びがなくな0ます。充電済みの 
予備バッテ IJ - をご用意<ださい。また、使用時間を長<するために、 
ノてッテ U - をポケットなどに入打て温かくしておを、撮影の直前にカメ 
ラに取0付けてください。カイ□をお使いになる場合は、直接バッテ 
リーに軸れなし、ようにごを意ください。 


■巧電について 

• 付属の充電器を使用して充電でをます。 

-充電は周囲の温度び0で〜+ 40での範囲で巧目旨です。この節囲 
列では巧電でさないことびあ D ます。 

- +10で〜+ 3己での温度節囲かで充電する場合、ノ [ッテ IJ - の性 
目目を劣化ごはないために充電時間び長くなることびあります。充 
電は牛1日で〜+ 3已での温度節囲で斤ってください。 

-充電式 U チウムイオンノ 〇ッテ IJ - は充電の前に放電したり、使い切っ 
た D する必要はお0ません。 

-充電び終わったあとや使用直をに、/ くッテリーび熱を持つことびあ 
D ますび、異常ではありません。 

• 充電び完了した/む/テ IJ 一を巧充電しないでください。 


■パッテ U —の寿命について 

常温で巧用した場含.約300回繰 D 返して使えます。使用でをる 
時間び善しく短くなったとさは、バッテ1」一の寿命です。新しし V くッテ 
U - をお買い巧めください。 


■巧を上のご注意 

•充電された状態で長期間保存ずると、特性び其化することびありま 
す。しばらく使りない場合は' 使い切った状態で保存してくださし、。 
•使用しないとさはぶ、ずバッテリーをカメラや、バッテ IJ ーチヤー 
ジか一か5取り外して < ださい。 

-涼しし化ころで保存してください。 

-周囲の温度び+1已で〜+吕己でくらいの乾燥したところをおすすめ 
します。 

•暑いところや極端にきし化ころは避けてください。 


® ち険でずので，巧のことにご注意ください 

A J てッテ IJ 一の金属部分に、他の金属び巧れないよラにしてく 
ださい。 


火気にをづけた D 、 火の中に投げ狂んだりしないでくださ 


/ K ^ 巧解したり、改造しにりしないでください。 

• 強し、衝擊をちえたり、落としたりしないでください。 

-水にめらさなし、よラご注意ください。 

• 端子は常にを： n いにしておいてください。 

•長時間高ミ忌の場所に置かないで<ださい。また、長時間、バッテリー 
で使用していると、カメラ本体やバッテリーび熱を帯びますび' 故障 
ではありません。長時間の撮影、再生には AC パワーアダプターを 
お使い < ださい。 


旦単3おアルカ U 乾電池、単3おニッケル水素電池 
使冉機種 


■取巧い上のご注意 

-火中に投入した0、加熱した D しないで<ださい。 

•プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続した0、ネックレス 
やヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだ D 保管しないでくださ 
い。 

‘水やミ毎水につけた0、端デ部分をめらさないでください。 
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お取り扱いにご注意ください 


•変形さはた0、分解、改造をしないでください。 

-か装チューブをはびした0、傷をつけないで<ださい。 

•落としたり、ぶつけたり、大をな衝單を与えないでください。 

* 液漏れしている、変巧、変色、その他勇萬に気づいたときは巧巧し 
ないでください。 

•高温、を湿の場所に巧管しないで<ださい。 

• 幼巧やおデ様の手の届 < 範囲に放置しないで < ださい。 

•カメラに電池を入〇ると却ま、極性（形と©)にを意して表示どお 
0に入れてください。 

• 巧しい電池と使用した電池（充電式電池の場合:充電巧みの電池と、 
巧電した電池)、おるいは種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使 
用しないでください。 

•長い間使用しないとをは、電おを取り出しておいてください（電池 
を取 D がして放置した場合、备種設定びクリアされます)。 

•使用直をの蛋池は高温になることびあ D ます。電あの取0列しは力 
メラの電源を切0、電池の温度び下びるのを待ってか5行ってくだ 
さい。 

•寒冷地 （+10 でな下）では電池の性旨目びあ下し、使用可能時間び 
極端に短くな0ます。特にアルカ U 乾電池はこの傾向びありますの 
で、電池をポケットの中などでミ豆めてからお使いください。また、力 
イ□をお使いの場合は直接電池に軸れないよラにごを意 < ださい。 

•電池の電極に巧脂などの巧れびあると撮影枚数び極端に少、な < なる 
ことびありまず。電おをセットする前に電極ををいた柔らかい巧で 
T 寧に清掃してください。 

A 万一、 液漏れび起こったと去は、電池挿入部についた巧をよ 
く&を取ってから、新しい電池を入れて<ださい。 

電池の液び手やな服に付着したときは、水でよ<洗い流して 

A <ださい。また、液び目に入った場合には失日月の恐むびお D 
ます。こすらずに、をれいなで洗ったあと、医師の診療を 
受けてください。 
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■単 3 おニッケル水素電池を正し<お使いいただ<たゆのま意 

• お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は「不活性」 
げ態になっている可能性びあります。また、まだ十分に使用で去る状 
態で充電を繰り返すと r メモ IJ - 効點び生じる可能性びあります。 
「不活性」状態や r メモ IJ - 効果」び発生したニッケル水素電池では、 
充電をの使用可能時聞び短<なる症巧び出てさます。この症巧を防 
ぐにはカメラに内蔵しているち電池な電機能をお試しください。 
r 不活性」や r メモ u — 効果」はニッケル水素電池固有のちので、 
故障ではあ0ません。 

アルカ U 乾電池使用時は「充電ミ也®電」機能を使用しな 
'5 胃し、でください。 

• ニッケル水素電あ用充電器は、ニッケル水素電池 HR - AA き用で 
す。乾蛋あや化の巧電式電池を充電すると、液漏れ、発熱、破裂 
の原因にな0ます。 

•ニッケル水素電ミ也の充電は、き用の急速充電器（別売）を使用し、 
急速充電器の r 使用説明書」の指示に従って正しく巧ってください。 

•急連充電器（別売）では' 指定がの電池を充蛋しないで<ださし、。 

-充電直後の電池は胃溫こなっていることびありますので、ごま意く 
ださい。 

•カメラの機構上、電源を切ってを微ル電流び流打ています。ニッケ 
ル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態にな0、 
充電してを使えな < なることびありますので巧にごミち意 < ださい。 

• ニッケル水素電池は使わなくてを自然放電してお0、使用可能時間 
び短<なることびを D ます。 

•ニッケル水素電あは、放電し過ぎると急速に劣化します。（懐中電 
巧などでの放電)。巧電はカメラの「充電ホ放電」機能をご使用く 
ださい。 

• ニッケル水素電池にを寿命びあります。巧電と充電を繰 D 返してを 
使用可能時間び短い場合は、寿命の可能性びあります。 

■電池の廃棄について 

• 電池を捨てるとさは、地域のを例に従って姐分して<ださい。 



お取り扱いにごま意ください 




1且両機種 （ n 、 且）共通のご注意 

1 1 ソフトウェアに関するご注意 1 


■ルお巧電式電地の U サイクルについて 

小巧充電ま電池（1」チウムイオンバッテ1」一または 
ニッケルか素電おなど）は IJ サイクル巧能な責重な資 
I 源です。ご使用巧みの電池は、端子を絶縁するため 
にセ□ノ \ンテープなどをはるか、個別にポ U 袋に入む 
て最寄〇の U サイクル協力店にある充電式電池回収 
BOX に入れて<ださい。を細は、 r — 般社団法人 J 日 RC 」 のホーム 
ぺージをごを照ください。 http :// www . jbrc . net / hp / contents / 
jbrc / index.html 


国リり1>7レ巧エ\< 

鶴 


■ AC パヮーアダプター使用機種 

必ず害巧の AC J C ワーアダフターをお使い<ださい。 

巧社き用品し U がの AC / <ワーアタフターをお使いになるとカメラぴ 
巧障する原因になることびあ D ます。 

AC バワーアブフターに関しての巧細は、取巧説日月書をご参照<ださ 
い。 

•室巧専用です。 

• DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっか0差し込んでくださ 
い。 

• DC 入力端子から接続コードを巧<とさは、カメラの電源を切って、 
プラグを持って巧いてください（コードを弓 I っ張らないでください)。 

• AC ノのーアダプターは、指定の機器 i ； m には使用しないでくださ 
い。 


A 本製品に同巧されている CD - ROM を音楽用巳 D フレー 
ヤーにかけなし巧ください。耳に障害を負う恐れや、スピー 
カー、イヤホンなどを破損する恐れびあ D ます。 

お客様は曰本国巧巧または該当国の政府よ D が要な許可などを得る 
ことなしに「許諾ソフトウェア」の全体または一部を直接または間接 
に輸出してはな0まはん。 

■使用説明書について 

使用説明書はバーソナルコンピューター（じ1下バソコンといいま 
す）と Windows 、 Macintosh の使用方法に閣する基本的なが識 
をお持ちになつていることを前巧として書か： n ています。/ くソコンと 
Windows . Macintosh の使用ち法につい " C は、そ打ぞれに付属 
のマニュアルをご覧< ださい。表示さ〇る函面やメニューび使用説明 
書と異なる場合びありますびご了承くだごい。 


カメラをお使いになる前のご注意 


■撮影の前には試し握りをしましよラ 

大切な撮影（結婚式やミ毎列旅行など）をするとをには、がず試し撮 
D をし、画像を再生して攝影されてしぶことを確認してください。 

※本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および 
撮影により得るであろう利なの要失など）については補償いたしか 
ねます。 


•使用中、 AC バワーアダプターび熱<なるとをびあ D ますび故障で 
はあ0ません。 

•分解した D しないでください。ち険です。 

• 高温を湿のところでは使用しないでください。 

•落としたり、強いショックを与えないでください。 

• 巧部で発振音びすることびあ D ますび、異常ではありません。 
•ラジオのお<で使用すると、巧音び入る場合びお D ますので、離し 
てお巧いください。 


■善作権についてのごを意 

あなたびデジタルカメラで記録したをのは、個人として楽しむなどの 
ほかは、菁作権法上、権利者に巧断で使用でをません。なお、実演 
や巧斤、展示物などのラちには、個人として楽しむなどの目的であっ 
てち、撮影を制限している場合びあ0ますのでごを意<ださい。また、 
善作権の目的となってし巧画像やファイルの記録されたメモ U — カー 
ドの乾送は、著作権法の規定による範囲巧で使用するしソ列はご利用 
いただけませんので、ごを意頤います。 


■製品の取ゥ巧いについて 

画像記録中にカメラ本体に衝擊を与えると、画像ファイルび正常に記 
録されなしにとびありますのでごを意ください。 
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■液晶について 

液晶パネルび破損した場合、中の巧晶には十分にごま意ください。 
万一のとさは、応急処置を行ってください。 

•皮膚に付着した場合：付着物をふを取り、水で流し、石けんでよく 
なをしてください。 

-目に入った場合：きれしの水でよく洗い流し、最あ1已分間洗浄し 
たあと、医師の診断を受けて<ださい。 

•飲み込んだ場合：水でよく口の中をなをして<ださい。大量の水を 
飲んで吐を出したあと、医師の診断を受けて<ださい。 

液晶/ (ネルはお苗に高精度の技術で作5れておりまずび、黒い点や 
常時点なする点などび存在することびあります。これは故障ではな 
く、記録される画働こは影誓ありまはん。 

■商標について 

•ぶ一、 xD-Picture Card ™、 xD - ピクチャーカード™は富±フイ 

ルム ㈱ の商標です。 

• DynaFont は 、 DynaComware Taiwan Inc . のき緑商標です。 
• Macintosh、Mac OS 、 QuickTime は、米国および他の国々で 

登録された Apple Inc . の商標です。 

•Windows 7, Windows Vista および Windows □コは，マイクロ 
ソフトグループの商標でず。 

• IrSimple ™ は Infrared Data Association ® の商標です。 

- IrSS 〜または IrSimpleShot 〜は、 

Infrared Data Association ® の商標です。 

•SDHC □コ 、 SDXC □コは SD -3 C . LLC の商標です。 

•HDMI □コは商標です。 

• YouTube は Google Inc . の登録商標です。 

• mixi は株式会社=クシィの登録商標です。 

•その他の社名、商品ちなどは、 曰 本および巧列における各巧の商 
標または登録商標です。 

■ ラジオ' テレビなどへの電液障害についてのご注意 

* 本製品は、一版財団法人 VCCI 協会の基華に基づ<クラス目情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目のとして 
いますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に巧接して使用 
されると、浸信障害を引を起こすことびあります。本書に従って正 
しい取り巧いをしてください。 

-本製品を飛行機や病院の中で使用しないで<ださい。使巧した場合、 
飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因になることびあ D ます。 


[ カメラの使用上のご注意 I 

カメラを強い光源（晴天時の太隔など）に向けないでください。撮 
像素デび破損する場合びあります。 

■避けて欲しい保ち場所 

:欠のよラな場所での本製品の使用 • 保管は超けて<ださい。 

•雨天下、湿気や IT 吉、ほこ0のをいところ 

-直お日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温にな 
るところ 

•極端に寒いところ 
•振動の激しいところ 
•巧煙や湯気の当たるところ 

•強い電磁場の発生するところ（放を塔、送電線.レーダー、モーター、 
トランス、磁石のそばなど） 

• 防虫剤などの震品取ゴム、ビニール製品に長時間接融するところ 

■窗水、浸水、砂かぶりにごま意（防水機能付機種を除く） 

水や砂は本製品の大敵です。巧辺、水辺などでは、水や砂びかから 
ないよラにしてください。また、水でめれた場所の上に、本製品を 
置かないでください。水や砂び本製品の巧部に入りますと、故障の 
原因になるばかりか' 修理でさな<なることをあります。 

■結露（つゆつさ）にでま意 

本磬品をきいところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、 
本製品巧列部やレンズなどに水滴びつくこと（結露）があります。こ 
のよラなときは電源を切0、水滴びなくなってか6お使いくださし、。 
また、メモ U — カードに水滴びつくことびあ D ます。このよラなとさは 
モ U — 力ードを取0出し、しば5<たってか5お巧いください。 

■ 長晤間お使いにな6ないとさは 

本製品を長時間お巧し、にな5なし化きは、バッテ U - または電池、； 
モ IJ 一力ードを取 D 列して保管して < ださい。 

■カメラのお手入れ 

-レンズ保護ガラス、液晶モニター表面などの巧れはブ□アーブラ 
シなどでほこりを仏い、乾いた柔らかい巧などで留く面いてくださ 
し、。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズク U - ニング 
ペーバーにレンスク ij — ニング IJ キッドを少量つけて軽< ふいて < だ 
さい。 
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-レンス保護ガラス、液晶モニター表面などは傷つさやすいので、固 
いものでこすった0しないで < ださい。 

• カメラ本佈ま、乾いた柔らかい巧などでふいてください。シンナー、 
ベンジンおよび巧虫剤など揮発性のものをかけなし巧ください。変 
質、変形した0、塗料びはげるなどの原因にな0ます。 

■海がで使ラとき 

•このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国のに限らむ 
ています。旅斤先で万一、故歐不具合が生じた場合は、持ち帰っ 
たあと国巧の弊社サービスステーシヨンにご相談ください。 

-海列旅巧などでチェックインする旅斤カノじにカメラを入れないでく 
ださい。空港での荷巧いによっては、大さな衝擊を受けて' か拐に 
は変化びな < ても內部の部品の故障の原因になることびお D ます。 


[ メモ！ J - 力ード/内蔵メモ U - についてのごま意 ] 

な細は、使用説明書をお読みくださ:い。 

■ メモ U — カード取扱上のごま意 

• メモ U —カードは、ルさいため孰幼巧び誤って飲み込む可能性び 
あります。則幼児の手の届かない場所に巧管してください。巧一、 
乳か巧び飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 

-メモ u — カードをカメラに入れるとさは、まっすぐに挿入してくださ 
い。 

•メモ U - 力ードの記録中、消去（フォーマット）中は、絶対にメモ U - 
力ードを取 D 出した0、機器の電源を切った D しないでください。メ 
モ U —カードび破壊されることびあ D ます。 

•指定しソ外のメモ1」一力ードはお使いになれません。無理にご使用に 
なるとカメラの故障の原因になります。 

•強い静電気、電気的ノイスの発生しやすい環境でのご使用、イ呆管 
は避けてください。 

-静電気を帯びたメモ U — カードをカメラに入れると、カメラび誤作動 
する場合びあります。このよラな場合はいったん電源を切ってか！5、 
再び電源を入れ直してください。 

-スボンのポケットなどに入むないで<ださい。座ったとをなどに大を 
な力び加ね0、屡れる恐れびお0ます。 

•長時間お使いになったあと、取り化したメモ U —カードび温かくなっ 
ている場合びあ0ますび、巧障ではあ0ません。 

-メモリーカードにはラベル類は一切はらないでください。メモリー 
カードの出し入: n の際、巧障の原因にな D ます。 


■巧商メモ U — について 

•巧蔵 y モ1」一内の画嶺は、力文ラ本体の故障などによ0データび 
壊れたり、消失することびあります。大切なファイルは別のメディア 
(八ードディスク、 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - R など）にコビーして、 
! てックアップ保をされることをおすすめします。 

•修理にお出しになった場合、内蔵メモ IJ 一巧のデータについては保 
証できまはん。 

• カメラ修理の際、内蔵メモ IJ 一巧のデータを届認させていただ<場 
合びあります。 

■ メモリーカード，または内蔵メモリーをバソコンで惊用ずる 
場合のごま意 

•パソコンで使用したあとのメモ U — カード、または内商メモリーを 
使って撮影する場合は、カメラでフオーマットしなおして<ださい。 

•カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフオルダび作 
成されます。画像ファイルは、このフオルダ巧に記緑されます。 

•パソコンでメモリーカード、または内蔵メモ U - のフォルダち、ファ 
イル名の変更、消まなどの操作を斤わないでください。メモリー 
カード、または内蔵メモ U —びカメラで使用でをなくなることびあ0 
ます。 

-画像ファイルの消去はカメラで行ってください。 

•画像ファイルを編集する場合は、函像ファイルを A — ドディスクなど 
にコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイルを編集 
して < ださい。 
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重夏！本裝品に搭載されている巧ちをご使用になる前に化ずお読みく 
ださい。 

「 地ちデータ使巧許諾契約書 I 


■個人使用限定 

本データは、使用許語を与えられた個人的かつが商用（非営利）の 
目的のためにのみ本デジタルカメラとともに使用し、サービスビュー 
□-、タイムシェアリング、交はこれらに類する目的で使用しないこ 
とに同意して < ださい。 

従って、本データは' 後述の制限を守ることを条件とし、個人的使用 
を目的として、り）閲賣巧びが)巧をするために必要に応じてコピーす 
ることびでさますび、コビーを巧ラ際には、記載されている善作権表 
示の削除やデータの変更は一切斤ってはな D ません。 

また、本データの巧生やコピー、変更、逆コンバイル、 分稱' U バー 
スエンジニア U ングをしないことに同意してください。 法律で認めら 
れている場合を除さ、そのあ態や目的に関係なく、本データを譲渡 
や配布することはでをません。 

マルチディスクの譲渡や売却びで走るのは、富±フイルム株式会社か 
5提供されたままの完全なセットとして譲渡や売却さむる場合に限り 
ます。セットの一部を譲渡や売却ずることはで壬ません。 

■制限事項 

富±フイルム株式会社から具体的に使用許諾を与えられている場合 
を除走、かつ前記事項を制限することなく、しソ下を行ラことはでをま 
はん。お）インストール若しくは接続さ〇た、又は車両と通信する製 
品、システム若しくはアプ I 」ケーシヨンで、車両のナビゲーシヨン、測 
位、配車、リアルタイムの経路誘導、フ U - 卜管理若しくはこれらに 
類する磯目目びあるをのと本データを併用すること。（が測位装置、交 
はモパイルやワイヤレス接続の電子装置やコンビュータ装置と併用す 
ること、若しくはこれらの装置との通信に使用すること。対象装置に 
は携帯電話、バームトップコンビ ュ ータ、ハンドへルドコン ピュ ー义 
ポケットベル、携帯情報端末 （ PDA ) び含まれますび、これらに限 
定さ： n るをのではあ D ません。 

■酱告 

時間の経過、状況の変化、使用した情報源、包括的な地理データの 
収集といラ性質などは、いずむち不正届な情報の原因になる巧旨巨性 
びあるため、本データには不正確若しくは不完全な情報び含まれてい 
る可能性びあります。 


■おな詔 

本データは「現状のまま」お届けするちのであ D 、 その使用は自ら 
の責任におしで斤うことに同意してください。 

富±フイルム株式会社とそのライセンサー（及びその先のライセン 
サー並びに供給音）は、明示的であるか黙示的であるか、法律に由 
来するちのか否かを問わず、本データの内容、品質、正確性、完全 
性、有効性、信賴性、特定目的への適合性、有用性、用途、本デー 
夕か5得6れるべき結果、本データやヴ ー«» U こ中断やエラーのないこ 
となどに関するイ呆亞や表明は一哪子し)ません。 

■巧責ま項： 

富±フイルム株式会社とそのライセンサー（その先のライセンサー 
並びに供給者を含む）は、明示的で态るか默示的でおるかを問わず、 
品質、性能、巿版性、特定目的への適合性、権利を侵害していない 
ことなどに関する巧西を巧案します。 

一部の保罰除かび認め6れていない国や州、地域では、その節囲で 
上記の免責び適用されない場合びあ0ます。 

■責任の放棄： 

富±フイルム株式会社とそのライセンサー（その先のライセンサー 
がびに供給ちを含む）は、し U 下についてお客様に巧し責任は負わな 
いをのとします。その原因の本質如何にかかわ6ず、直接的である 
か間接的であるかを問わず、情報の使用若しくは損害を主おする請 
ホ、要巧若しくは訴訟、交は本情報の使用若しくは本情報を使用で 
きないこと、誤情歌若しくは本書で定め6れてしぶ条かの違反に由 
来する利な、売上高、契約若し<は巧蓄の損失、その他直接的、間 
接的、付随的、おま的に生じる損書若しくは特別損害。その際、そ 
れび質約に関する訴訟であるか、不法巧為訴訟であるか、保团を根 
拠とするをのであるかを問わず、交、たとえかかる損害び生じる可能 
性につしで富±フイルム株式会社若しくはそのライセンサーり销告を 
憂けていたとしてち責任を負わなしにとに変わりありません。 

一部の免責び認められていない国や州、地域では、その範囲で上記 
のを責び適用されない場合びお0ます。 

■輸出規制： 

輸出に関する適用法規で養務付けられているすべてのライセンス及 
び認可を取得、違守する場合を除定、お届けしたデータ、ではその 
直接の成果物を一切輸出しないことに同意してください。 
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お取り扱いにごま意ください 


■完全なる合意： 

む上の条件は、本書に記載されている内容に関する富±フイルム株 
式会社（とそのライセンサー、その巧のライセンサー化びに供給ち 
を含む）とお客巧との完全なる合意に相当するをのであり、書面によ 
るか口頭によるかを問わず、かかる巧きに関してこれまで両社間にを 
在するすべての合意事項に全面的に取って代わるをのです。 

■測地系について 

本機で記録されている搜度•経度の条件（測地系）は、 W 白 S 日 4 です。 

■善作権について 

本機に庭載さりている地図データは、個人として使用するほ饥ま、善 
作権法上、権利者に無断で使用で走ません。 

■ ナビゲーシヨン機能について 

本機はナピゲーシヨン機能を搭載していません。 

■ 許語ソフトウェアの権利者に関ずる表示 


[navteo] 


MAPS 


BY 

W ZENRJN 


©200 白 NAVTEQ. All right 
res 白 rved. 

本サービスは株式会社ゼン U ンの 
POI 他置情報）を使用しています。 
"POWERED BY ZENRIN’ は 
株式会社ゼン U ンの商標です。 

◎ 2010 ZENRIN C0.. LTD Alt 
rights reserved. 

© Her Majesty the Queen in Right of Canara, © Queen's 
Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, 
© Department of Natural Resources Canada, © United 
States Postal Service® 呂〇 09. DSPS®, ZIP+4® 


Australia 

Copyright. Based on data provided 

under license from PSMA Australia 
Limited {www.psma.com.au). 

Austria 

© Bundesamt fur Ei 巳 h- und 
y 白 rm 巨 ssungsw 巨 s 己 n 

Croatia, Cyprus. 
Estonia, Latvia, 
Lithuania, Moldova, 
Poland. Slov 白 nia 
and/or Ukraine 

© EuroGeographics 

France 

source; G6oroute® に N France & BD 

Carlo® に N France 

G 白 rm 己 ny 

Die Grundia 巨 endaten wurden mit 
Genehmigung der zustaendigen 
Behoerden entnommen. 

Great Britain 

Based upon Crown Copyright 
material. 

Greec 白 

Copyright Geomatics Ltd. 

Hun 邑 ray 

C 啡 yright 恒 2003; Top-Map Ltd. 

Italy 

La Banca Dati Italians 色 stata 

prodotta usando quale riferimento 
anche cartografia numeric 己 ed 
al tratto prodotta e fornita 日 alia 

R 己 gion 白 Toscana. 

Norway 

Copyright © 2000: Norwegian 
Mapping Authority 

Portugal 

Source; IgeoE - Portugal 

Spain 

Informa 巳 i6n 巨 eogr を fica propiedad del 

CNIG 

Sweden 

Based upon electronic data 
© National Land Survey Sweden. 

Switzerland 

Topografische Grundlage; 

© Bundesamt fur 
し andestopo 邑 r 己 phie. 


資料 137 




























ソフトウェアのお pg いさわせについて 

1お問い合わせの前にお確かめ<ださい。 

I ソフトウェアのインス!-ールや使い方は使巧説明書（本書）やソフトウェアのヘル 
プか5調べることびできます。 

2富±フイルム製品 Q & A •お問い合わせ 

http :// fujifilm . jp / support / cligitalcamera / inclex.htmi をご覧ください。 

*5 巻末のお問い合わせ巧に FAX 、 電話でお問い合わせ<ださい。 

W より早く正確な回答のために、下記の情報をご用意ください。 

-力^ラの機種名 
-ソフトウェアのバージヨン 
• エラーメッセージ 

-どのようなときにトラブルび発生しますか？/トラブルび発生する直前の操作は？/ 
カメラの状態は？ /トラブルび発生する頻度は？ 

•ご使用の PC 機種名、日 S パージョン、他の接続機器名 

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありまずので、あらかじめご了承くださし、。 
あ5かじめ「アフターサービスについて」の項の r 個人情報の取撒について」をご確認ください。 
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ア フターヴー ビスについて 


偏正書 


保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切になをしてください。 

保証期間中は、保罰書の記載内容に基づいて無償修理をさせていたださます。保証規定に基づく修理を 
ご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセン 
ターにお届けいただく際の運賃などの諸費巧は、お客様にてご負担願います。 


修理 


■調子び悪いときはまずチェックを 

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か迷うときは、円 nePix サポートセンター 

へお問い合わせください。電話番号び巻末に記載されています。 

■故障と思われるとさは 

富±フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富±フイ 

ルム修理サービスセンター、サービスステーションのご案内び卷ホにあります。依頼ち法は、次のページ 

の中からお客様のご都合によりお選びください。 

■修理ご依頼に際してのごま意 

-本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してくださ 
し1。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を巧ラための貴重な資料になります。 

-修理料金の見積をご巧望の場合には、「修理依頼票」の「見積」欄にご記入<ださい。ご指定のないと 
さは、■(度理を進めさせていたださます。なお、見積は有料とな0ます。 

.落下-衝撃、砂-おかぶり、冠水■浸水などにより、修理をしても機能の維持び困難な場合には、修理 
をお断0ずる場合ちあります。 

-内蔵メモ U —巧の画像は、カメラ本体の故障などによりデータび壊れたり、ミ肖失することびあります。 
大切なファイルは別のメディア （ A - ドディスク、 CD 书、 CD - RW 、 DVD - R など）にコピーして、バッ 
クアップしてください。修理に出すときには、内蔵メモ U —内のデータは消してください。内部の基 
板交換等した場合、内蔵メモ U —内のデータは保証できません。カメラ修理の際、内蔵メモ1」 一 内の 
データを確認させていただ<場合びあります。 
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アフターサービスについて 


■修理部品について 

•本製品の補修用部品は、製造打ち切り後巳年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として 
修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であってを、部品都合等により、同等の製品に交換さ 
せていただく場合をあ0ます。 

-本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含むユニットと交換させていただく場合び 
あります。交換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品び必要な場合には、修理をご依頼 
されるとさにその旨をお伝えください。 


個人情報の取扱について 


当社は、お客様の住所-氏名-電話番号等の個人情報を大切に保護ずるため、個人情報な護に関する法令 

を遵守ずるととわに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次の 

よラに取扱います。 

1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの回答、修理サービスの提供およびそ 
の後のユーヴーヴポートの目的にのみ利巧いたします。 

2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当を社、その他の協力を社に当社び作業を委託ずる場合、委託作業 
実施のために必要な範囲内でお客様の個人情報を開おすることびございます。開示にあたりましては、 
盗難■漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作業似外の目的に使用しないよラ、適切な監督 
を行います。 

3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、円 ne 円 X ヴポートセンター等のお問 
合せ先、富±フイルム修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛にお願いい 
たします。 
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アフターサービスについて 


修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。 


• Fine 円 X クイックリペア サービス 

「お預かり」’「捆包」- r 修理」-「お届け」をワンバックにした、お預かりからお届けまでび最短 3 曰の宅配修理 サー 
ビスです。 _ 

-申し込みは、じ i 下から選択してください。 

【クイックリペアヴービス申し込み巧] 

インターネット： http;//repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php 

電話： 0 日 0-37 日日- 1020 ※賣付時間：月〜±日: 00 〜 17: 日 0 ( 曰.祝日-年ま年始を除く） 

ファクス：已已 0-37 呂己 -2 日4日 

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。 

-当社指定の宅配業ちび、ご指定の曰時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。 

-保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金び必要でず。また有償修理の場合には、別途修理料金び必要 
です。 

-修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業ちに直接おす化いください。 


• 富±フイルム修埋サービスセンターへ■の送付修理 

-ご巧頼の際 r 修理な頼票」を記載の上修理巧頼品に添付してください。 
-修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業ちに直接おす化い<ださい。 


• 円 ne 円 X 特急修理ヴービス 

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、6日分を目安にその場で修理を行ラ持込修 
理サービスです。 

-機種■巧障の内容によっては、対応できない場合びあります。 

-サービスステーション窓□のが況によっては、対応できない場合がありまず。_ 

-円 ne 円X特急修理サービスを実施している当社サービスステーションについては、〇已 0-3786- 1040に電話す 
るか、当社ホームぺージ： htt 日 :// fujifilm.jp/su 日日 ort/di 邑け alcamera/repairservice/index.html を参照して 
<ださい。 

-その場で修理を斤うことびできまず。後日引き取りもでさまず。 

-特急修理のために特別なサービス料金は不要でず。ただし有償修理の場合には、別途修理料金び必票です。 

-修理料金は、お引さ取り時にサービスステーション窓□でおま化い<ださい。 


• お買上げ店への持込修理 

-修理料金およびその支払いちまについては、お持ちいただいたお店にご確認ください。 
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索引 

[アィコン] 

E (再生）ボタン、3, 31,4巨 
而（消去）ボタン、3 
0 (セルフタイマー)ボタン、4已 
ON/OFF (電源）ボタン、24 
i (フラッシュ）ボタン、43 
化（マクロ）ボタン、42 
な（露出補正）ボタン、41 


a AUTO 、 33 
m ぐるっとバノラマ、33, 34 
かそ高感度2枚撮り、33 
高這！シーンぴったりナビ、28,33 
♦人物、33 
如水中、33 
也水中（マク□)、33 
过水中（ワイド)、33 
ぶスノー、33 
乂スポーツ、33 
〇ナチュラルフオト、33 
子パーティー、33 
み巧の接写、33 
m ビーチ、33 
あ美肌、33 
心風景、33 
画夕字の撮影、33 
じ夜景、33 
み•夜景（兰脚)、33 
皆夕獅ブ、33 


•需（赤目醫減オートフラッシュ）、 
43 


のろ（赤目醫減+強制発光)、43 
源（赤目軽減+ス□—シンク□)、 
43 

AUTO (才ートフラッシュ）、43 
k (強制諾光)、43 
Si (ス□-シンク□)、43 
感（発光禁止)、43 


け F ( AF 警告)' 30 
I が（手プレ警告)、44 
圧！（内蔵^モ1」一記録/再生)、 
14 

笛(プレゼント)、46 
[A 〜 Z ] 

AE 警告、113 

AF/AE □ック、40 

AF (才ートフォーカス）、30,4日 

AF 警告、30,113 

AF モ ー K 、 7曰 

DP 0 F 指定、74 

FACE 巨00 K 、 84 

円 nePixViewer 、 巨已 

FINEPIX カラー、78 

白 PS 、 3已 

GPS 機有居、36, 82, 93, 94, 95 
GPS 地名で検索、己] 

白 PS の受信状態、36 
Image Capture 、 曰曰 
に0感度、77 
i フラッシュ、43 
km / mile 、 95 


LCD (液晶モニター)、14 
LED ラィト、80 
mixi 、 84 

MyFinePix Studio 、 巨2 
NTSC 、 1已〇 
PA し100 
円 ct 日 rid 目 e 、7] 

P プ□グラム、33 
SDHC ^ モリーカード、18,122 
SDXC メモ IJ - 力ード、18，122 
SD メモ I 」一力ード、18,122 
US 巨接続、60,曰呂， 7] 
YouTube ' 84 
[ぁ] 

赤目補正、43, 8已，目8 
明るさ（画面)、日7 
明るさ（露出補正)、41 
アップ□ー ド先設定、84 
アフターサービス（修理)、139 
アンインス I ル（ソフトウェア）、 
64, 67 

位置情報表示' 日巳 
移動軌跡、曰4 
印刷、70 

インジケーターランプ、13 
インス!ル（ソフトウェア）、 

巨2,巨已 

液晶 モニター ( LCD ), 14 
才ート撮影、33 
オートパワーオフ、曰8 
才ートフオーカス （ AF )、 30,40 
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索引 


才ートフラッシュ、43 
お気に入り、4巨 
お店プ U ント、73 
音量（シャッター音量、操作音量)、 
96 

音量（動画)、已目，日7 

协] 

ミ毎外で使うと定、13己 
顔キレイナビ、3日.12曰 
画質モード、78 
画像回転、87 
画像加工、83 
画像 =1 ピ ー、 88 
画像サイズ、77 
フフ 

逆光、28 

強制発光フラッシュ、43 

切り扳定（トリミング)、日日 

記録画素数、123 

言語選択、25目2 

恋するタイマー、4已 

光学ズーム、日日 

工場出荷設定、7巨 

コマ N 0.(コマナンバ ー )、曰巨 

[さ] 

再生音量、日7 
再生画像選択、 46- 48 
再生ズーム、47 
再生メニュー、 8] 

再生モード、15, 24, 31，4巨 
撮影ガイド表示、9日 


撮影画像表示、9己 
撮影可能範囲、123 
撮影可能枚数、122 
撮影文ニユー、7巨 
撮影モード、32 
シーン選択、32 
シーンぴったりナビ、28 
自動起動設定（ソフトウェア）、 

66 

自動追尾、7曰 

自動電源 OFF (才ートバワーオフ）、 
白8 

シャッタ—音、 曰 7 
シャッタ—音量、 曰 巨 
シャッタ—スピード、33 
シャッターボタン、30 
充電、]巨 
修理、139 
消去（静止画)、3,4 曰 
焦点距離、123 
情報表お、]己 
ズームレバー、 2 日， 47 
ストラップ、4 
スライドシヨー、8已 
ス□—シンク□、43 
静止画撮影、28 32 
世巧時計、日2 
セットアップメニュー、日] 

セルフタイマー、4已 
全巧し、30 
センター固定、7日 


操作音量、日日 
測位、曰3 

I ：た〜な] 

デジカメプ U ント、70 73 
デジタル ズーム、日日 
手ブレ警告、44,113 
テレビ接続、60 
電源、24 
動画カット、8 日 
融画再生、己8 
動画撮影、己巨 
動画ピクセル、己7 
動画連結、曰0 

動作環境（ソフトウェア)、日2， 

巨己 

トリミング、86 
内蔵メモ U -、 14 19 
曰時設定、2已’ 92 

[は] 

バソコン接続、巨2 
バッテ IJ — 、16,18,12己 
バツテ U — 残量表示、]己 
バノラマ再生、已4 
半巧し、30 
ピクチャーサーチ、己] 

ピクトブ IJ ッジ、 7] 

日付あり設定（プリント予約)、 
74 

日付ありプリント （ Pic 旧 ridge )、 
72 

ビデオ出力、100 
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表示切〇換え、15 露出補正、41 

表示効果、88 □ック解除ち向の指標、20 

ピント、30, 4日 

フォーマット（初期化)、曰3 

フオトコンバス、日2 

フォトブックアシスト、已2 

付属品、4 

フラッシュ、43 

フラッシュ発光禁止、43 

フラッシュ発光警告、44 

プ U ント予約 （ DPOF )、 74 

プレゼント、4日 

プレ防止モード、日日 

プロテクト、日日 

ベストフレーミング、1已 

別売アクセサ U —、102 

ヘルプ（ソフトウ: L ア）、6日 

補正前画像記録、日日 

ホワイトバランス、7日 

[ま〜わ] 

マイク□サムネイル、4日 
マク□撮影、42 
マナ— モ—ド、 3,92 
マルチ再生、4目 
みんなでタイマー、4巳 
メモ U - 力ード、1日 
モニター明るさ、 日7 
モニター表示、 日7 
U サイズ、日7 
リセット、日3 
連写、79 
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修理依頼票 

※あらかじめ r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 
※本紙は拡大コピーしてお使いください。 

※下表の□は、該当する項目にチェック (✓) を入れてください。 


1 フ U ガナ 1 

1 

電話番号 











お名前 



FAX 番号 


ご住所 

干 一 

製品名（型ま） 


ボディ番号（機番） 

保甜書あるいは本体 底面に 記載してある 
8 巧の番号です。 

修理お問合せ時にご連絡 < ださい。 

N 0. 

修理品への添付 

□イ呆証書 - 

□( 

□( 

□メモ U —カード 
)□( 
)□( 


- □バッ テ U — 

) 

) 

見積 

□要（修理金額 


円政上見積り） 

- □不要 

見積連絡ち法 

□電話 - 

□ FAX 




故障症状 
(故障時の様テ） 


ご購入時期 

20 年月 




※お証書を添付してください。 

修理履歴 

□初回 - 

□再巧頼（□同一症状 

-□別症状） 



発生頻度 

□開始時のみ - 

□いっち - 


□ 時々 （ 

曰に 回） 

発 

生 

蘭作モード 

□再生時 - 

□撮影時 ■ 


□シヨツクを与えると 

状 

況 

他機との接続 

□無 - 

□有（接続機 


) 



使巧電源 
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FUJSfILIVI 


實±フイルム巧式会社 


•本製品に関ずるお問い合わせは… 

* あらかじめ r アフターヴービスにつし vcj のちの r 個人巧男の巧巧について J をご巧認ください。 

富±フイルム FinePix サポートセンタ 

月曜日〜金曜日（曰-?兄曰-年末年始を除く） 

午前 9: 日 0 ~ 午を 5: 4 日±匯曰午前 10: 00 ~ 午を日 

- TEL 050 -37 郎 -1060 
uuFAx 050 -3786-2060 

ご利用いただけない場合は 0228 - jO — ビ 992 

受付時間： 24 時間（ぁ信巧広は軍話の受が時間と 同-でず) 

•本製品の関連情報は… 

»巧なホームぺージ http :// fuji 扣 m . jp / の自己巧巧に巧なつ 「QSA ち索 J ちご利巧<ださい。 


■修理サービス Q&A 修巧巧頼方法、紛失した付属品の晴入方ミ去など修理に関するよ<ある質問と回答をまとめて掲載してしほず。 

http ;// repairlt . fujifilm . co . jp / faq / after / index.html 

■修理納期お索サードス東京らしくは大阪のサービスステーシヨンおよぴ實±フイルム修理サービスセンターへ修理な頼品を送付、 
あるいは持ち込みされた場さ、修理完了予定曰を巧索することびでをます。 

http ;// repairlt . fujifilm . co . jp / repair / certificate.jsp 

■ 円 ne 円 X 修理概算 当社サービスステーシヨソこ直接修理依賴された場合の目安の慢理料金を算出できまず。 

見積サービス http :// repairlt . fujifilm . co . jp / estimate / index.php 


彦理な)受付 I ま-’- &註巧は本ス中の「アフターヴービスについて J をご S くださし、また、友白ひじめ[アフターウービスについて」の頂の[■但人なまの巧巧につし 1 て J をご度設ください， 


■修理のごホ目談受付を口 

富±フイルム修理サービスセンター 

■修理品ご送付夏巧窓口 


TEL 050 -3786-1040 
FAX 050 -3786-2040 


月曜曰〜金曜日（曰-?巧曰-年末年担を除く） 

午前9: 00~午を5 : 40±匯曰午前10: 00〜午を日：日0 

受付時間： 24時間椎信巧なは歸の受が時固と同一で。 


富±フイルム修理サービスセンター 〒日日日- 55 日 1宮城県栗原市若柳字川化中で字日日- 1 /TEL : 0 日日- 378日-1 日 4 日 

►お急ざの場合は、を国どこか5でも iFinePix クイック U ぺアサービス1お預かりからお届けをが最短3曰の宅配修理サービス 

http :// repairlt . fujifilm . co . jp / quick / index.php / TEL: 050-3786-1 020 

►お近くにヴービスステーシヨンびあれば 【 FinePix 特急修理サービス】6□分を目をにその場で修理を巧う持込修理サービス 
※故障の内容によっては、巧なできない場合があ D ます。 


サービスステーシヨンにつをましては、巧社ホームぺージ http :// fujifilm . jp / または上記の<修埋ご相談受付,客 □> にて 
ごお認-お問い合わはください。 


♦本製品 LU かの富±フイルム聲品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーシヨンセンター（月曜日〜金曜日午前9:30〜午を5:日 D ) TEL 03-5786-1712 






